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ΕΦΗΜΕΡΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ _ Αρ. Φύλλου 1161 

30 Δεκεμβρίου 1997 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αοιθ. 111313 

Σύστημα Ελέγχου - Αξιολόγησης για την Πιστοποίηση 
Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης 
Σ.Ε.Κ. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2150/94 “Εθνικό 
Ινστιτούτο Εργασίας & άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ98/Α). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 18παρ. 3 &4του Ν. 2224/94 
“Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμά¬ 
των κλπ.” (ΦΕΚ 112/Α). 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 “Οργανισμός Υπουρ¬ 
γείου Εργασίας” (ΦΕΚ 163/Α). 

4. Τις διατάξεις Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2081/93 του 
Συμβουλίου της 20.7.1993. 

5. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2082/93 
του Συμβουλίου της 20.7.93. 

6. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2084/93 
του Συμβουλίου της 20.7.93 “Διατάξεις Εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2052/88 όσον αφορά το Ευρω¬ 
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο". 

7. Την Απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. με αριθμ. Ε (94) 
1716 της 13.7.93 σχετικά με την κατάρτιση του Κ.Π.Σ. 
1994-1999 “Για την ανάπτυξη και τη διαρθρωτική προ¬ 
σαρμογή της Ελλάδας”. 

8. Την Απόφαση της Επιτροπήςτης Ε.Ε. με αριθμ. Ο (94) 
της 29.7.94, σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος “ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΠΡΟ¬ 
ΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ" 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.2469 (ΦΕΚ 
38Α714.3.97). 

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 67 (ΦΕΚ61Α721.4.97). 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2α του Ν.2469/97 
(ΦΕΚ 38/Α/14.3.97) το οποίο αντικατέστησε το πρώτο ε¬ 
δάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29Α στο Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 
137/Α/85) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του 
Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92). 

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν προ- 
καλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού προϋπολογι¬ 
σμού. 


13. Το υπ’ αριθμ. 2246/15.12.97 έγγραφο του Εθνικού 
Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελ¬ 
ματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών 
Υπηρεσιών με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ. 
19.2/09.12.97 Απόφαση του Δ.Σ. 

14. Την υπ’ αριθμ. 111232/12.12.97 Απόφασή μας. απο¬ 
φασίζουμε: 

1. Εγκρίνουμε την Απόφαση αριθμ. 19.2/09.12.97 του 
Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνε¬ 
χιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνο¬ 
δευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ε¬ 
ξής: 

Άρθρο 1 

Ορισμοί 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και εφαρμογής του Εθνικού 
Συστήματος Πιστοποίησης των Κέντρων παροχής 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ), ανα¬ 
πόσπαστο μέρος του αποτελεί το Σύστημα Ελέγχου - 
Αξιολόγησης για την Πιστοποίηση των Δομών Συνεχι¬ 
ζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο περιλαμ¬ 
βάνει συγκεκριμένες διαδικασίες και κριτήρια ελέγχου, 
αξιολόγησης και βαθμολόγησης. 

Το Σύστημα Ελέγχου - Αξιολόγησης για τον έλεγχο και 
τη βαθμολόγηση των Δομών εφαρμόζεται χωριστά για 
κάθε μία Δομή (Έδρα, Παραρτήματα) των υπό πιστοποί¬ 
ηση: 

1. ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡ¬ 
ΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Σ.Ε.Κ 

2. ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡ¬ 
ΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Σ.Ε.Κ 

3. ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙ- 
ΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

4. ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡ¬ 
ΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 

5. ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡ¬ 
ΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 

Αρθρο 2 

Διαδικασία Πιστοποίησης 

Η διαδικασία ελέγχου, διαπίστωσης και βαθμολόγησης 
της τήρησης και επάρκειας όλων των προϋποθέσεων, ό¬ 
ρων και προδιαγραφών που ορίζονται στην Απόφαση για 
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τα κριτήρια Πιστοποίησης των Δομών Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. 111232/12.12.97 Απόφασής 
μας, περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 

- Έλεγχο Πληρότητας των φακέλων 

- Επιτόπιο Έλεγχο Πρωτοβάθμιας Τριμελούς Επιτρο¬ 
πής 

- Δειγματοληπτικό Δευτεροβάθμιο Επιτόπιο Έλεγχο 

- Επιβεβαίωση των διαδικασιών ελέγχου, αξιολόγησης 
και βαθμολόγησης των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Ελέγ¬ 
χου καθώς και των δειγματοληπτικών Δευτεροβάθμιων 
Ελέγχων από την Γνωμοδοτική Επιτροπή 

- Εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. 
του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης ΔομώνΣ.Ε.Κ. &Σ.Υ.Υ. 
αναφορικά με τις προς πιστοποίηση Δομές. 

- Τελεσίδικη Απόφαση του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου 
Πιστοποίησης Δομών Σ. Ε. Κ. & Σ.ΥΎ. για τη χορήγηση ή μη 
της πιστοποίησης των Κέντρων. 

Άρθρο 3 

Σύστημα Ελέγχου - Αξιολόγησης 

1. Ο Έλεγχος - Αξιολόγηση και, κατά συνέπεια, η βαθ¬ 
μολόγηση της κάθε Δομής Συνεχιζόμενης Επαγγελματι¬ 
κής Κατάρτισης πραγματοποιείται: 

1. Βάσει των παρακάτω ενοτήτων κριτηρίων, τα οποία α- 
ποτυπώνονται στο Βαθμολόγιο Δομών Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, που επισυνάπτεται στην 
παρούσα Απόφαση ως Παράρτημα I, και αφορούν: 

Α. Στην Εμπειρία, Ικανότητα και Οργάνωση της Δομής 
Β. Στο Ανθρώπινο Δυναμικό της Δομής 
Γ. Στην Κτιριακή και Υλικοτεχνική Υποδομή της Δομής 
Οι ενότητες αυτές συγκεντρώνουν το 90% της βαθμο¬ 
λογίας, ποσοστό που επιμερίζεται ως εξής : 

Α. Εμπειρία, Ικανότητα και Οργάνωση της Δομής 30% 

Β. Ανθρώπινο Δυναμικό της Δομής 20% 

Γ. Κτιριακή και Υλικοτεχνική Υποδομή της Δομής 40% 

II. Βάσει των Επιτόπιων Συνεντεύξεων μετά στελέχη των 
υπό πιστοποίηση Δομών, των οποίων η σχετική θεματο¬ 
λογία αποτυπώνεται στο Ειδικό Έντυπο Ερωτηματολόγιο 
για τη Διενέργεια Επιτόπιων Συνεντεύξεων, που επισυνά¬ 
πτεται στην παρούσα Απόφαση ως Παράρτημα III, και α¬ 
φορά στην Εμπειρία της Δομής, στην Εμπειρία του/της 
Διευθυντή/τριας Κατάρτισης καθώς και στην Εμπειρία 
του/της Διευθυντή/τριας του Κ.Ε.Κ. 

Η Επιτόπια Συνέντευξη (Δ) συγκεντρώνει το 10% της 
βαθμολογίας. 

2. Η κάθε ενότητα κριτηρίων αποτελείται από επί μέ¬ 
ρους κατηγορίες κριτηρίων, με διαφορετικούς επί μέ¬ 
ρους συντελεστές βαρύτητας και κλίμακα βαθμολογίας 
από 1 έως 100. Οι κατηγορίες, τα επί μέρους κριτήρια, οι 
αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας και ο τρόπος βαθμο¬ 
λόγησης αποτυπώνονται στο Βαθμολόγιο για την 
Πιστοποίηση Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κα¬ 
τάρτισης (Παράρτημα I). 

Η βαθμολογία της κάθε υπό πιστοποίηση Δομής προκύ¬ 
πτει ως σταθμικός μέσος όρος των βαθμών κάθε ενότη¬ 
τας κριτηρίων και υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο τύ¬ 
πο : 

Μ = 0,3Α + 0,2Β + 0,4Γ + Ο,ΙΔ 

3. Η βαθμολόγηση της κάθε Δομής των υπό πιστοποίη¬ 
ση Κέντρων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Έδρα και Παραρτήματα) αποτυπώνεται ξεχωριστά. 

4. Όσον αφορά στην αξιολόγηση της Εμπειρίας, της 


Ικανότητας και της Οργάνωσης των Παραρτημάτων των 
υπό πιστοποίηση Κέντρων, η βαθμολογία προκύπτει από 
την μεταφορά του βαθμού της Εμπειρίας της Έδρας του 
Κέντρου, του/της Διευθυντή/τριας Κατάρτισης, του/της 
Διευθυντή/τριας του Κέντρου και των Υπεύθυνων των θε¬ 
ματικών πεδίων, η οποία έχει υπολογιστεί στην Έδρα του 
Κέντρου. 

5. Στην περίπτωση αξιολόγησης νεοσύστατου Φορέα, 
για την βαθμολόγηση της Εμπειρίας του Φορέα υπολογί¬ 
ζεται η εμπειρία του/της Διευθυντή/τριας Κατάρτισης με 
συντελεστή βαρύτητας 20%. 

Άρθρο 4 

Έντυπα Ελέγχου - Αξιολόγησης 

Ο Έλεγχος - Αξιολόγηση των Δομών Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης αποτυπώνεται: 

α) στο “Ειδικό Έντυπο Φύλλο Ελέγχου της Τριμελούς 
Επιτροπής Ελέγχου” 

β) στο “Ειδικό Έντυπο Ερωτηματολόγιο για την Διε¬ 
νέργεια Επιτόπιων Συνεντεύξεων” με τα διευθυντικά στε¬ 
λέχη των υπό πιστοποίηση Δομών, τα οποία επισυνάπτο¬ 
νται στην παρούσα Απόφαση, ως Παράρτημα II και III α- 
ντιστοίχως. 

Άρθρο 5 

Διαδικασία Ελέγχου - Αξιολόγησης 

1. Ο Έλεγχος - Αξιολόγηση, όπως καθορίζεται στο 
Άρθρο 3 της παρούσας Απόφασης και αποτυπώνεται στα 
Έντυπα Ελέγχου - Αξιολόγησης (επισυναπτόμενα Παρα¬ 
ρτήματα II και III στην παρούσα Απόφαση), εφαρμόζεται 
από τα μέλη των Τριμελών Επιτροπών Πρωτοβάθμιου και 
δειγματοληπτικού Δευτεροβάθμιου Ελέγχου, των οποίων 
η συγκρότηση, η σύνθεση και η λειτουργία προβλέπεται 
στο Άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. 111232/12.12.97 Απόφασης 
μας. 

Τα μέλη των Επιτροπών Ελέγχου βαθμολογούν ο/η κα- 
θένας/μιά ξεχωριστά στο Έντυπο Φύλλο Ελέγχου και στο 
Έντυπο Ερωτηματολόγιο, με βάση την κλίμακα βαθμολό¬ 
γησης, για κάθε ενότητα και κατηγορία κριτηρίων, που 
παρουσιάζονται αναλυτικά στο Βαθμολόγιο για την 
Πιστοποίηση Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κα¬ 
τάρτισης (Παράρτημα I). 

Ο βαθμός της κάθε υπό πιστοποίηση Δομής Συνε¬ 
χιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης προκύπτει ως ο 
μέσος όρος της βαθμολογίας των ελεγκτών/τριών - αξιο- 
λογητών/τριών της Τριμελούς Πρωτοβάθμιας Επιτροπής 
Ελέγχου - Αξιολόγησης. 

2. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των παραπάνω βαθ¬ 
μολογιών της τάξης του 25% και πλέον, ισχύουν τα οριζό¬ 
μενα στο Άρθρο 8, Σημείο 5 της υπ’ αριθμ. 111232/ 
12.12.97 Απόφασής μας. 

Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ του βαθμού του 
Πρωτοβάθμιου και του δειγματοληπτικού Δευτερο¬ 
βάθμιου Ελέγχου της τάξης του 25% και πλέον, ισχύουν 
τα οριζόμενα στο Άρθρο 8, Σημείο 5 της υπ' αριθμ. 

111232/12.12.97 Απόφασής μας. 

Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ του βαθμού του 
Πρωτοβάθμιου και του δειγματοληπτικού Δευτεροβάθ¬ 
μιου Ελέγχου μικρότερης της τάξης του 25% ισχύει ο βαθ¬ 
μός του Πρωτοβάθμιου Ελέγχου. 

3. Το Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης αποφασί¬ 
ζει τελεσίδικα για τη χορήγηση ή μη της πιστοποίησης 
σύμφωνα με το βαθμό της κάθε Δομής και την Απόφαση 
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του περί Προγραμματισμού και Καθορισμού των Ανα¬ 
γκών σε Πιστοποιημένες Δομές Σ.Ε.Κ. & Σ.Υ.Υ., όπωςπρο- 
βλέπεται στις διατάξεις της παρ. 4, του Π.Δ. 67 (Φ Ε Κ 
61Α721.4.97). 

Η σχετική απόφαση γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμε¬ 
νο φορέα εντός 15 ημερών από την ημερομηνία λήψης 
της Απόφασης. 

Οι Δομές με βαθμολογία κάτω από το όριο που θα ορί¬ 
σει το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Σ.Ε.Κ. &Σ.Υ.Υ. 
δεν πιστοποιούνται. 

4. Στην περίπτωση που ένα Κέντρο Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) διαθέτει μόνο μία 
πιστοποιημένη Δομή, ως βαθμός του εν λόγω Κέντρου 
Σ.Ε.Κ. ορίζεται ο βαθμός της Δομής του. Στην περίπτωση 
που ένα Κέντρο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτι¬ 
σης διαθέτει περισσότερες της μίας Δομής, ως βαθμός 
του εν λόγω Κέντρου ορίζεται ο μέσος όρος των βαθμών 
των πιστοποιημένων Δομώντου. 

Αρθρο 6 

Δεσμεύσεις των μελών των Επιτροπών Ελέγχου 

Δεν μπορούν να συμμετέχουν στην διαδικασία ελέγχου- 
αξιολόγησης των Κέντρων και αποκλείονται από όλους 
τους τύπους ελεγκτών/τριών-αξιολογητών/τριών 
όσοι/ες: 

• είναι ιδιοκτήτες/τριες, μέτοχοι, εταίροι ή συμμετέ¬ 
χουν σε Δ.Σ. των υπό πιστοποίηση Κέντρων 


• συνεργάζονται με οποιανδήποτε σχέση εργασίας ή 
έργου με τα υπό πιστοποίηση Κέντρα 

• είναι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι 6ου 
βαθμού με ιδιοκτήτες/τριες, μετόχους, εταίρους, μέλη 
Δ.Σ., διευθυντικά στελέχη των υπό πιστοποίηση Κέντρων. 

Άρθρο 7 
Τελική Διάταξη 

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης αποτε¬ 
λούν: 

Παράρτημα I: Βαθμολόγιο Δομών Συνεχιζόμενης Επαγ¬ 
γελματικής Κατάρτισης 

Παράρτημα II: Ειδικό Έντυπο Φύλλο Ελέγχου της Τρι¬ 
μελούς Επιτροπής Ελέγχου 

Παράρτημα III: Ειδικό Έντυπο Ερωτηματολόγιο για την 
Διενέργεια Επιτόπιων Συνεντεύξεων 

Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν περιλαμβάνεται στην 
παρούσα Απόφαση και προκύπτει κατά την διαδικασία α¬ 
ξιολόγησης των Δομών των Κέντρων και αφορά σε μεμο¬ 
νωμένες περιπτώσεις, θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις 
του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών 
Σ.Ε.Κ. &Σ.Υ.Υ. 

2. Η Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 1997 

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 


Σύστημα Ελέγχου - Αξιολόγησης για την Πιστοποίηση Δομών Συνεχιζόμενης 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Η συνολική βαθμολογία βάσει της οττοίας αξιολογούνται οι Δομές Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης συντίθεται αττό τέσσερις εττιμέρους βαθμούς, οι οποίοι αποτυπώνουν, σε ποσοτικοποιημένους 
δείκτες, την αξιολόγηση της εμπειρίας, της ικανότητας, της οργάνωσης, του προσωπικού, της κτιριακής και 
υλικοτεχνικής υποδομής κάθε Δομής. 

• Ο πρώτος βαθμός (Α) αφορά στη συνολική εμπειρία, την ικανότητα και την οργάνωση της Δομής 
προκειμένου να υλοποιεί ενέργειες και να παρέχει επαγγελματική κατάρτιση και συμμετέχει στη 
συνολική βαθμολογία με συντελεστή βαρύτητας 30%. 

• Ο δεύτερος βαθμός (Β) αφορά στην αξιολόγηση του προσωπικού κάθε Δομής και συμμετέχει στη 
συνολική βαθμολογία με συντελεστή βαρύτητας 20% 

• Ο τρίτος βαθμός (Ο αφορά στην κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή κάθε Δομής και συμμετέχει στη 
συνολική βαθμολογία με συντελεστή βαρύτητας 40% 

• Ο τέταρτος βαθμός (Δ) προκύπτει κατόπιν συνεντεύξεων κατά τον επιτόπιο έλεγχο βάσει του ειδικού 
εντύπου ερωτηματολογίου, που επισυνάπτεται στην παρούσα Απόφαση και συμμετέχει στη συνολική 
βαθμολογία με συντελεστή βαρύτητας 10%. 

Οι συντελεστές βαρύτητας κάθε επιμέρους κατηγορίας βάσει των οποίων αξιολογούνται οι Δομές 
αποτυπώνανται στον επόμενο Πίνακα. 


Κατηγορία Βαθμού 

Βαθμός (ί) 

Συντελεστής Βαρύτητας (βί) 

(ί) X (βί) 

Α 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ 

Α 

0,3 


Β 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ 

Β 

0,2 


Β 

ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΟΜΗΣ 

Γ 

0,4 


Β 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Δ 

0,1 


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΔΟΜΗΣ ^/| = 0,3 Α + 0,2Β + 0.4Γ + 0,1Λ | 

ΙΙΒΙ 


Η κλίμακα βαθμολογίας για όλες τις κατηγορίες είναι από 0 έως 100. 


Α ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ 

Ο βαθμός της εμπειρίας, της ικανότητας και της οργάνωσης των Δομών (Α) προκύπτει από δύο επιμέρους 
βαθμούς (Α1) και (Α2). 

• Ο πρώτος βαθμός (Α1) αξιολογεί τη μέχρι σήμερα εμπειρία κάθε Δομής σε ενέργειες κατάρτισης, καθώς 
και σε συναφείς με την επαγγελματική κατάρτιση ενέργειες και συμμετέχει στη βαθμολογία της 
εμπειρίας, της ικανότητας και της οργάνωσης της Δομής με συντελεστή βαρύτητας 50%. 

• Ο δεύτερος βαθμός (Α2) αξιολογεί τη γενικότερη ικανότητα και την οργάνωση κάθε Δομής ώστε, αυτή 
να παρέχει επαγγελματική κατάρτιση και συμμετέχει στη βαθμολογία της εμπειρίας, της ικανότητας και 
της οργάνωσης της Δομής με συντελεστή βαρύτητας 50%. 

Οι συντελεστές βαρύτητας κάθε επιμέρους κατηγορίας βάσει των οποίων αξιολογείται η εμπειρία, η 
ικανότητα και η οργάνωση των Δομών αποτυπώνανται στον επόμενο Πίνακα. 


Α Εμπειρία, Ικανότητα και 
Οργάνωση της Δομής 

Βαθμός (Αΐ) 

Συντελεστής 
Βαρύτητας (βί) 

(Αί)χ(βί) 

Α1 

Εμπειρία της Δομής 

Α1 

0,5 




Α2 

0,5 


Α 

2 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Α = Σ ΡΑ = 0.5Α, + 0,5Α 2 

1 

φ ; ' β£§) 


Η κλίμακα βαθμολογίας για όλες τις κατηγορίες είναι από 0 έως 100. 










ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Α1 Εμπειρία των Δομών. 

Η εμπειρία (Α1) των Δομών προκύπτει από τρεις επιμέρους βαθμούς (Α11). (Α12) και (Α13). 

• Ο πρώτος βαθμός (Α11) αξιολογεί την εμπειρία των Δομών βάσει των συνολικών ανθοω™ - 

κατάρτισης που εχει υλοποιήσει κάθε Δομή ανά έτος και ανά παράρτημα κα, συμμετέχει ™βαθυο^π 
της εμπειρίας των Δομών με συντελεστή βαρύτητας 40%. ΜΜ Χ Π |}αθμολο Υ ια 

. Ο δεύτερος βαθμός (Α12) αξιολογεί τη συνάφεια της εμπειρίας κάθε Δομής σε σχέση με τα θεματικά 
αντικείμενα στα οπο,α αιτειτα, πιστοποίηση, υπολογίζεται με βάση τ,ς ανθρωποώ?ς κατάρτ™ης^°α ε5 

ία Υ ρύτητας α 30% μεν ° ° Τη β ° θμθΑθγία "Ιζ εμπειρίας" των Δ^ών με συνΧτή 

• Ο τρίτος βαθμός (Α13) αξιολογεί την εμπειρία των Δομών σε συναφείς προς την επαγγελματική 

Γ Ρ :;" ηδΡασΤηΡ,0ΓηΓες · °™ ς αυτές αΤΓΟΤυΤΓΐΑ| νοντ α ι στην παρούσα Απόφαση και συμμετέχει™ 
βαθμολογία της εμπειρίας των Δομών με συντελεστή βαρύτητας 30%. ' 

Οι συντελεστές βαρύτητας κάθε επιμέρους κατηγορίας βάσει των οποίων αξιολογείται η εμπειρία των 
Δομών απο τυπώνονται στον επόμενο Πίνακα. μ 


Α1 

Εμπειρία της Δομής 

Βαθμός (Αΐΐ) 

Συντελεστής Βαρύτητας 
ίβί) 

(Αΐί)χ(βί) 

Α11 

Ανθρωποώρες κατάρτισης'έτος/ 
Παράρτημα ή και Συν. Υποστ. Ενέρνειες 

Α11 

0,4 


Α12 

Συνάφεια εμπειρίας της Δομής με τα 
θεματικά αντικείμενα στα σποία αιτείται 
πιστοποίηση 

Α12 

0,3 


Α13 

Συναφείς δραστηριότητες 

Α13 

0.3 


Α1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Α, = Σ ΡΑι = 0,4Α„ + 0,3Α 12 +0,3Α 13 

1 

ι^Ρ||ι 


Η κλίμακα βαθμολογίας για όλες τις κατηγορίες είναι από 0 έως 100. 


Α2 Ικανότητα - Οργάνωση των Δομών 

Η ικανότητα και η οργάνωση των Δομών στην παροχή επαγγελματικής κατάρτισης αξιολονείται βάσ*·. 
τεσσάρων επιμερους βαθμών (Α21), (Α22), (Α23) και (Α24). μ ς ζ 0γε τα Ρασει 

• Ο πρώτος βαθμός (Α21) αξιολογεί το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης των ενεργειών 

κατάρτισης που διαθέτει κάθε Δομή και συμμετέχει στη βαθμολογία της ικανότητας και της οργάνωσηε 
της Δομής με συντελεστή βαρύτητας 30%. Λ μγανωσης 

Ο δεύτερος βαθμός (Α22) αξιολογεί το μηχανογραφημένο σύστημα διαχείρισης των ενερνειών 
κατάρτισης που διαθετει κάθε Δομή και συμμετέχει στη βαθμολογία της ικανότητας και της οργάνωσπο 
της Δομής με συντελεστή βαρύτητας 10%. μγ ης 

♦ Ο τρίτος βαθμός (Α23) αξιολογεί τη στρατηγική της Δομής στην υλοποίηση ενεργειών κατάρτισης και 
συμμ ετε χει στη βαθμολογία της ικανότητας και της οργάνωσης της Δομής με συντελεστή βαρύτητας 


• Ο τέταρτος βαθμός (Α24) αξιολογεί το σύστημα ανίχνευσης των αναγκών της αγοράς εργασίας καθώς 
και το σύστημα ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών, που διαθέτει κάθε Δομή και συμμετέχει στη 
βαθμολογία της ικανότητας και της οργάνωσης της Δομής με συντελεστή βαρύτητας 30%. 

Οι συντελεστές βαρύτητας κάθε επιμέρους κατηγορίας βάσει των οποίων αξιολογείται η ικανότητα και η 
οργάνωση των Δομών αποτυπώνονται στον επόμενο Πίνακα. 


Α2 

Ικανότητα - Οργάνωση 
_της Δομής_ 

Βαθμός (Α2ϊ) 

Συντελεστής 
Βαρύτητας Γβί) 

(Α2ί) χ (βί) 

Α21 

Σύστημα Παρακολούθησης- 
Αξιολόγησης 

Α21 

0,3 


Α22 

Μηχ/νο Σύστημα 

Α22 

0.1 


Α23 

Στρατηγική της Δομής 

Α23 

0,3 


Α24 

Σύστημα ανίχνευσης 
αναγκών αγοράς εργασίας & 
εκπαιδευτικών αναγκών 

Α24 

0,3 


Α2 

1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

* 

Α 2 = Σ> Α 2ΐ =Ο,3Α 21 -0,1Α 22+ 0,3Α,3 -0,3Α 24 



Η κλίμακα βαθμολογίας για όλες τις κατηγορίες είναι από 0 έως 100. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Β ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ 

Το προσωπικό κάθε Δομής αξιολογείται βάσει επτά επιμέρους βαθμών (Β1), (Β2). (Β3), (Β4), (Β5), (Β6) και 

(87). 

• Ο πρώτος βαθμός (Β1) αξιολογεί το/τη Διευθυντή/τρια Κατάρτισης της Δομής και συμμετέχει στη 
συνολική βαθμολογία του ττροσωττικού της Δομής με συντελεστή βαρύτητας 30%. 

• Ο δεύτερος βαθμός (Β2) αξιολογεί το/τη Διευθυντή/τρια της Δομής και συμμετέχει στη συνολική 
βαθμολογία του προσωπικού της Δομής με συντελεστή βαρύτητας 20%. 

• Ο τρίτος βαθμός (Β3) αξιολογεί τους/τις Υπεύθυνους/ες θεματικών πεδίων της Δομής και συμμετέχει στη 
συνολική βαθμολογία του προσωπικού της Δομής με συντελεστή βαρύτητας 15%. 

• Ο τέταρτος βαθμός (Β4) αξιολογεί τους/τις Εκπαιδευτές/τριες θεωρητικής κατάρτισης της Δομής και 
συμμετέχει στη συνολική βαθμολογία του προσωπικού της Δομής με συντελεστή βαρύτητας 10%. 

• Ο πέμπτος βαθμός (Β5) αξιολογεί τους/τις Υπεύθυνους/ες πρακτικής άσκησης της Δομής και 
συμμετέχει στη συνολική βαθμολογία του προσωπικού της Δομής με συντελεστή βαρύτητας 10%. 

• Ο έκτος βαθμός (Β6) αξιολογεί τους/τις Εκπαιδευτές/τριες πρακτικής άσκησης της Δομής και συμμετέχει 
στη συνολική βαθμολογία του προσωπικού της Δομής με συντελεστή βαρύτητας 10%. 

• Ο έβδομος βαθμός (Β7) αξιολογεί το Διοικητικό προσωπικό της Δομής και συμμετέχει στη συνολική 
βαθμολογία του προσωπικού της Δομής με συντελεστή βαρύτητας 5%. 

Οι συντελεστές βαρύτητας κάθε επιμέρους κατηγορίας βάσει των οποίων αξιολογείται το προσωπικό των 

Δομών αποτυπώνονται στον επόμενο Πίνακα. 


Β 

Προσωπικό της Δομής 

Βαθμός (Βί) 

Συντελεστής Βαρύτητας (βί) 

(Βί) X (βί) 

Β1 

Δ/ντής/τρια Κατάρτισης 

Β1 

0,3 


Β2 

Δ/ντής/τρια Δομής 

Β2 

0,2 


83 

Υπεύθυνοι/ες θεματικών 
πεδίων 

Β3 

0,15 


Β4 

Εκπαιδευτές/τριες 
θεωρητικής κατάρτισης 

Β4 

0,1 


35 

Υπεύθυνοι/ες πρακτικής 
άσκησης 

Β4 

0,1 


Β6 

Εκπαιδευτές/τριες 
πρακτικής άσκησης 

Β5 

0,1 


37 

Διοικητικό Προσωπικό 

! 

Β7 

0,05 


Β 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | 

τ : 

β = Υ β,Β, = 0,3Β, + 0,2Β 2 * 0,15Β 3 + Ο,ΙΒ 4 - 0.1Β, + 0.ΐΒ β - 0.0δΒ 7 

1 

ΙΗ~ 


Η κλίμσκα βαθμολογίας για όλες τις κατηγορίες είναι από 0 έως 100. 









ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕϋΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΑΕΥΤΡΡη. 


Διευθυντής/τρια κατάρτισης της Δομής 


Β1 

Χ^Β,'ίΓ" α ' Λ, ”'° Κ ***** Οί '“ 0 '' Λ “ “»>*«-» Βαθμών ,Β,„. , βΙ2) 

525,“·5Γ* Χ< ·' '^°**Κ* 5Ϊ5 ?Ζ'Ζ% ΕΐΙΚϊ 

5^5£τ" χ ^^ 

• Ο ΓεταρΓος βαθμός (Β14) αξιολογεί την εμπειρία στο σχεδίασμά του/της διευθυντή/τριαε καταοτ,σηΓ 

535,” 3 °οΤ ,,χ “ Μ " 0Α0,ίο «ΛΛΚΕ Ξ·ΤΚί 

κ°ατάο^ΤηΓ ς Λ β η°^1 σ . ς <άθ£ εΤΓ ' μέρ0ϋς καΓ ΠνοΡ«ς βάσε, των οποίων αξ,ολονείτα, ο/η δ.ευθυντής/τρ,α 
καταρπσης της Δομής αττοτυπώνονται στον επόμενο Πίνακα. ^ ρα 
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Β1 

Δ/ντής/τρια 

Κατάρτισης 

Βαθμός (Βΐί) 

Συντελεστής Βαρύτητας (βί) 

(Βΐί)χ(βί) 

Θ11 

Τυπικά προσόντα 

Βΐ 1 

0.2 


Βϊ2 

Επαγγελματική 

εμπειρία 

Β12 

0,25 


313 

Εκπαιδευτική 

εμπειρία 

Β13 

0,25 


Β14 

Εμπειρία στο 
σχεδιασυό 

Β14 

0,3 


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ βι = Σ β. 8 τ, = 0,2Β„ + 0,25Β 12 + 0.25Β, 3 +· 0,3Β,„ 

ΜΜΜΡιι 

, 7 ·: 


Η κλίμακα βαθμολογίας για όλες τις κατηγορίες είναι από 0 έως 100. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΙ 


Β2 Διευθυντής/τρια της Δομής 

Ο/ηδ,ευθυντής/τρια κάθε Δομής αξιολογείται βάσει τεσσάρων επιμέρους βαθμών (Β21), (Β22), (Β23) και 


Ο π-ρωτος βαθμός (Β21) αξιολογεί την επαγγελματική εμπειρία του/της διευθυντή/τρ,ας της Δουήε και 
συμμετέχει στη βαθμολογία του/της δ,ευθυντή/τρ,ας τ Π ς Δομής με συντελεστή βαρύτητας 25% 

Ο δεύτερος βαθμός (Β22) αξιολογεί την εκπαιδευτική εμπειρία του/της διευθυντή/τριας της Δομήε και 
συμμετεχε. στη βαθμολογία του/της διευθυντή/τρ,ας τ ης Δομής με συντελεστή βαρύτητας 20% 

• Ο τρίτος βαθμός (Β23) αξιολογεί την εμπειρία στο σχεδίασμά του/της διευθυντή/τρ,ας της Δομήε κα 
συμμετεχε. στη βαθμολογία του/της δ,ευθυντή/τρ,ας της Δομής με συντελεστή βαρύτητας 25% 

* ° ΓέΓαρΓΟζ βαθρ ° ς (Β24) α ί ιοΑ ° Υ εί την εμπειρία στη διοίκηση του/της διευθυντή/τρ,ας της Δομής κα, 
συμμετεχε, στη βαθμολογία του/της δ,ευθυντή/τρ,ας της Δομής με συντελεστή βαρύτητας 30% 

Ο' συντελεστές βαρύτητας κάθε επιμέρους κατηγορίας βάσε, των οποίων αξιολογείται ο/ηό,ευθυνκχ/τρ,α 
της Δομής αποτυπωνονται στον εττομενο Πίνακα. Λ Ρ α 


Β2 

Δ/ντής/τρια Κ.Ε.Κ. 

Βαθμός (Β2ΐ) 

Συντελεστής Βαρύτητας ·'βϊ) ; (32ί) χ (βϊ) 

Β21 

Επαγγελματική 
ευ πει ρ ία 

Β21 

0.25 ί 

* ί 

| Β22 

Εκπαιδευτική 

εμπειρία 

Β22 

ο .2 ί 

I 323 

Εμπειρίσ στο 
σχεδίασμά 

323 

0,25 | 

| 

324 

Εμπειρία στη 
διοίκηση 

Β24 

0.3 | 

ί 


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ β, = Xβ Β 2ί = 0.25Β-, -0,23 ;2 - 0.258 :3 -0,3Β 24 


Η κλίμακα βαθμολογίας για όλες τις κατηγορίες είναι από 0 έως 100. 


Β3 Υττεύθυνοι/ες θεματικών ττεδίων 

Οι υττεύθυνοι/ες θεματικών πεδίων της Δομής αξιολογούνται βάσει τριών επιμέρους βαθμών (531). (532) 

και (Β33). 

• Ο πρώτος βαθμός (Β31) αξιολογεί τα τυπικά προσόντα των υπευθύνων θεματικών πεδίων της Δομής 
κακτυμμετέχα στη βαθμολογία των υπευθύνων θεματικών πεδίων της Δομής με συντελεστή βαθύτητας 

• Ο δεύτερος βαθμός (Β32) αξιολογεί την εκπαιδευτική εμπειρία των υπευθύνων θεματικών πεδίων της 

Δομής και συμμετέχει στη βαθμολογία των υπευθύνων θεματικών πεδίων της Δομές με συν Γ ε λ εσ~ή 
βαρύτητας 40%. ' ' 1 

• Ο τρίτος βαθμός (333) αξιολογεί την επαγγελματική εμπειρία των υπευθύνων θεματικών πεδίων της 

Δομής και συμμετέχει στη βαθμολογία των υπευθύνων θεματικών πεδίων της Δουής με συντε\ Γ στπ 
βαρύτητας 30%. ' ^ 1 

Οι συντελεστές βορύτητας κάθε επιμέρους κατηγορίας Οάσει των οποίων αξιολογούνται οι υττεύθυνοι/ες 

θεματικών πεδίων της Δομής αποτυπώνονται στον επόμενο Πίνακα. 


Β3 

Υττεύθυνοι/ες θεματικών 
Πεδίων 

Βαθμός (Β3ϊ) 

Συντελεστής Βαρύτητας ί (Β3ί) χ (βί) 

(βι) 

331 

Τυπικά προσόντα 

331 

0.3 


332 

Εκπαιδευτική εμπειρία 

Β32 

0.4 


933 ί 

Επαγγελματική εμπειρία 

Β33 

0.3 


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ = ΣΡ· Β 3, =°.3Β 3 , + 0,4Β 32 4-0,3Β 3 3 ί 

ί—-1— -1 

I 


Η κλίμακα βαθμολογίας για όλες τις κατηγορίες είναι από 0 έως 100. 
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84 Εκπαιδευτές/τριες θεωρητικής κατάρτισης της Δομής 

Οι εκπαιδευτές/τριες θεωρητικής κατάρτισης κάθε Δομής αξιολογούνται βάσει τριών ετπμέρους βαθμών 

(Β41), (Β42)καΐ (Β43). 

• Ο ττρώτος βαθμός (Β41) αξιολογεί τα απτικά ττροσόντα των εκπαιδευτών/τριων θεωρητικής κατάρτισης 
της Δομής και συμμετέχει στη βαθμολογία των εκπαιδευτών/τριων θεωρητικής κατάρτισης της Δομής με 
συντελεστή βαρύτητας 45% 

• Ο δεύτερος βαθμός (Β42) αξιολογεί την επαγγελματική εμπειρία των εκπαιδευτών/τριων θεωρητικής 
κατάρτισης της Δομής και συμμετέχει στη βαθμολογία των εκπαιδευτών/τριων θεωρητικής κατάρτισης 
της Δομής με συντελεστή βαρύτητας 25%. 

• Ο τρίτος βαθμός (Β43) αξιολογεί την εκπαιδευτική εμπειρία των εκπαιδευτών/τριων θεωρητικής 
κατάρτισης της Δομής και συμμετέχει στη βαθμολογία των εκπαιδευτών/τριων θεωρητικής κατάρτισης 
της Δομής με συντελεστή βαρύτητας 30%. 

Οι συντελεστές βαρύτητας κάθε επιμέρους κατηγορίας βάσει των οποίων αξιολογούνται οι 

εκπαιδευτές/τριες θεωρητικής κατάρτισης της Δομής αποτυπώνανται στον επόμενο Πίνακα. 


Β4 

Εκπαιδευτές/τριες 

Θεωρηπκής Κατάρπσης 

Βαθμός (Β4ί) 

Συντελεστής 
Βαρύτητας (βί) 

(Β4ί) χ (βί) 

941 

Τυπικά προσόντα 

Β41 

0.45 1 

842 

Επαγγελματική εμπειρία 

042 

0 25 | 

I 843 

Εκπαιδευτική εμπειρία 


843 

0.3 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ β 4 

= X β|Β 4ί = 0,45Β 41 +0.25Β 42 +0.3Β*, 

1 

.·νν ^ Τ 

| μ-ί ·· ^ 


Η κλίμακα βαθμολογίας για όλες τις κατηγορίες είναι από 0 έως 100. 


65 Υττεύθυνοι/ες πρακτικής άσκησης της Δομής 

Οι υπεύθυνοι/ες πρακτικής άσκησης κάθε Δομής αξιολογούνται βάσει τριών επιμέρους βαθμών (Β51), 

(Β52)και (Β53). 

• Ο πρώτος βαθμός (Β51) αξιολογεί τα τυπικά προσόντα των υπευθύνων πρακτικής άσκησης της Δομής 
και συμμετέχει στη βαθμολογία των υπευθύνων πρακτικής άσκησης της Δομής με συντελεστή 
βαρύτητας 25% 

• Ο δεύτερος βαθμός (Β52) αξιολογεί την επαγγελματική εμπειρία των υπευθύνων πρακτικής άσκησης 
της Δομής και συμμετέχει στη βαθμολογία των υπευθύνων πρακτικής- άσκησης της Δομής με 
συντελεστή βαρύτητας 45%. 

• Ο τρίτος βαθμός (Β53) αξιολογεί την εκπαιδευτική εμπειρία των υπευθύνων πρακτικής άσκησης της 
Δομής και συμμετέχει στη βαθμολογία των υπευθύνων πρακτικής άσκησης της Δομής με συντελεστή 
βαρύτητας 30%. 

Οι συντελεστές βαρύτητας κάθε επιμέρους κατηγορίας βάσει των οποίων αξιολογούνται οι υπεύθυνοι/ες 

πρακτικής άσκησης της Δομής απατυπώνονται στον επόμενο Πίνακα. 


Β5 

Υπεύθυνοι/ες 
Πρακτικής Ασκησης 

Βαθμός (Β5ΐ) 

Συντελεστής 
Βαρύτητας (βί) 

(Β5ί) χ (βί) 

13 · 

Τυπικά προσόντα 

Β51 

0.25 


852 

Επαγγελματική 

εμπειρία 

Β52 

0,45 


353 

Εκπαιδευτική εμπειρία 

Β53 

0,30 

- 1 -1 

■•ΡΡμΙ· 


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ β 5 = β,Β* = 0,25Β„ + 0,45Β Κ +0,3 Β η 


Η κλίμακα βαθμολογίας για όλες τις κατηγορίες είναι από 0 έως 100. 


ί£· 


Β6 Εκπαιδευτές/τριες πρακτικής άσκησης της Δομής 

Οι εκπαιδευτές/τριες πρακτικής άσκησης κάθε Δομής αξιολογούνται βάσει δύο επιμέρους βαθμών (Β61) 
(Β62). 

• Ο πρώτος βαθμός (Β61) αξιολογεί την επαγγελματική εμπειρία των εκπαιδευτών/τριων πρακτικής 
άσκησης της Δομής και συμμετέχει στη βαθμολογία των εκπαιδευτών/τριων πρακτικής άσκησης της 
Δομής με συντελεστή βαρύτητας 70%. 
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• Ο δεύτερος βαθμός (Β62) αξιολογεί την εκπαιδευτική εμπειρία των εκπαιδευτών/τριων πρακτικής 
άσκησης της Δομής και συμμετέχει στη βαθμολογία των εκπαιδευτών/τριων πρακτικής άσκησης της 
Δομής με συντελεστή βαρύτητας 30%. 

Οι συντελεστές βαρύτητας κάθε επιμέρους κατηγορίας βάσει των οποίων αξιολογούνται οι 
εκπαιδευτές/τριες πρακτικής άσκησης της Δομής αποτυπώνονται στον επόμενο Πίνακα. 


Β6 

Εκτταιδευτές/τριες 
Πρακτικής Ασκησης 

Βαθμός (Β6ί) 

Συντελεστής 
Βαρύτητας (βί) 

(Β6ϊ) χ (βί) 


Επαγγελματική εμπειρία 

Β61 

0,70 


Β62 

Εκπαιδευτική εμπειρία 

Β62 

0.30 


I 

2 | 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ββ = Σ β. Β β. = 0,78 61 τΟ,3Β Η 

1 1 



Η κλίμακα βαθμολογίας για όλες τις κατηγορίες είναι από 0 έως 100. 


ΒΤ Διοικητικό ττροσωτπκό 

Το διοικητικό προσωπικό της Δομής πρέπει να πληρεί τους όρους των κριτηρίων όπως αυτοί 
περιγράφονται στην Απόφαση για τα κριτήρια πιστοποίησης και βαθμολογείται με 50 εφόσον πληρεί τα 
κριτήρια, ενώ βαθμολογείται με 100 εφόσον τα υπερκαλύπτει. 


Γ. ΚΤΙΡΙΑΚΗ - ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ 

Η κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή της Δομής αξιολογείται βάσει επτά επιμέρους βαθμών, (Γ1), (Γ2), (Γ3). 

(Γ4), (Γ5), (Γ6) και (Γ7). 

• Ο πρώτος βαθμός (Π) αξιολογεί τις αίθουσες της Δομής και συμμετέχει στη βαθμολογία της κτιριακής 
κσι υλικοτεχνικής υποδομής με συντελεστή βαρύτητας 30%. 

• Ο δεύτερος βαθμός (Γ2) αξιολογεί τους κοινόχρηστους χώρους της δομής και συμμετέχει στη 
βαθμολογία της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής με συντελεστή βαρύτητας 10%. 

• Ο τρίτος βαθμός (Γ3) αξιολογεί τους χώρους υγιεινής της Δομής και συμμετέχει στη βαθμολογία της 
κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής με συντελεστή βαρύτητας 10%. 

• Ο τέταρτος βαθμός (Γ4) αξιολογεί τους χώρους διοίκησης της Δομής και συμμετέχει στη βαθμολογία της 
κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής με συντελεστή βαρύτητας 10%. 

• Ο πέμπτος βαθμός (Γ5) αξιολογεί τον βασικό εξοπλισμό της Δομής και συμμετέχει στη βαθμολογία της 
κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής με συντελεστή βαρύτητας 10%. 

• Ο έκτος βαθμός (Γ6) αξιολογεί τον πρόσθετο εξοπλισμό της Δομής και συμμετέχει στη βαθμολογία της 
κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής με συντελεστή βαρύτητας 10%. 

• Ο έβδομος βαθμός (Γ7) αξιολογεί την συνολική ποιότητα όλων των χώρων της δομής και συμμετέχει 
στη βαθμολογία της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής με συντελεστή βαρύτητας 20%. 

Οι συντελεστές βαρύτητας κάθε επιμέρους κατηγορίας βάσει των οποίων αξιολογείται η κτιριακή και 

υλικοτεχνική υποδομή της Δομής αποτυπώνονται στον επόμενο Πίνακα. 


Γ Κτιριακή - υλικοτεχνική 
υποδομή της Δομής 

Βαθμός (Π) 

Συντελεστής Βαρύτητας 
(βί) 

(Π) X (βί) 

Γ1 

Αίθουσες διδασκαλίας 
Δομής 

Γ1 

0,3 


Γ2 

Κοινόχρηστοι χώροι 

Γ2 

0,1 


Γ3 

Χώροι Υγιεινής 

Γ3 

0,1 


Γ4 

Χώροι διοίκησης 

Γ4 

0,1 


Γ5 

Βασικός εξοπλισμός 

Γ5 

0,1 


Γ5 

Πρόσθετος εξοπλισμός 

Γ5 

0,1 


Γ7 

Συνολική ποιότητα 
υποδομής 

Γ7 

0,2 


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

Γ =£ β . Γι = 0,3Γ, - 0,1Γ 2 * ατ, - 0.1Γ, - 0.1Γ, + 0,1 Γ, - 0,2Γ 7 | 

ι ! 

ΐΐ ■ ' ;ί 


Η κλίμακα βαθμολογίας για όλες τις κατηγορίες είναι από 0 έως 100. 
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Γ1 Οι αίθουσες διδασκαλίας της Δομής 


Οι αίθουσες διδασκαλίας της Δομής αξιολογούνται ως εξής: 

• Αττλή αίθουσα διδασκαλίας : 

Οι αίθουσες διδασκαλίας της Δομής αξιολογούνται βάσει του βαθμού (Γ11) ο οποίος συμμετέχει στη 
συνολική βαθμολογία της αίθουσας με συντελεστή βαρύτητας 100%. 

• Αίθουσα πληροφορικής 

Οι αίθουσες πληροφορικής της Δομής αξιολογούνται βάσει δύο επιμέρους βαθμών (Γ11) και (Π2). 

- Ο πρώτος βαθμός (Γ11) αξιολογεί τους χώρους της αίθουσας και συμμετέχει στη συνολική βαθμολογία 
της αίθουσας πληροφορικής· με συντελεστή βαρύτητας 60%. 

- Ο δεύτερος βαθμός (Π2) αξιολογεί τον εξοπλισμό της αίθουσας και συμμετέχει στη συνολική βαθμολογία 
της αίθουσας πληροφορικής με συντελεστή βαρύτητας 40%. 

• Εργαστήριο 

Τα εργαστήρια της Δομής αξιολογούνται βάσει δύο επιμέρους βαθμών (Π1) και (Π3). 

- Ο πρώτος βαθμός (Π1) αξιολογεί τους χώρους του εργαστηρίου και συμμετέχει στη συνολική 
βαθμολογία του εργαστηρίου με συντελεστή βαρύτητας 60%. 

- Ο δεύτερος βαθμός (Π3) αξιολογεί τον εξοπλισμό του εργαστηρίου και συμμετέχει στη συνολική 
βαθμολογία του εργαστηρίου με συντελεστή βαρύτητας 40%. 

Οι συντελεστές βαρύτητας κάθε επιμέρους κατηγορίας βάσει των οποίων αξιολογούνται οι αίθουσες 
διδασκαλίας της Δομής σποτυπώνονται στον επόμενο Πίνακα. 


Γ1 

Αίθουσες Δομής 

Βαθμός (Πΐ) 

Συντελεστής 
Βαρύτητας (βί) 

(Πι)χ(βί) 


Αίθουσες διδασκαλίας | Γΐι ! 1 

της Δουής ! 

. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 8ΑΘΜΟΣ Γ, = Χβ,Γ„ = Γ„ 

ρ I : ■ Ρ£ ■ I 


Π | Αίθουσες ί Βαθμός ιΓΙί) 

! Πληροφορικής 

Συντελεστής ι (Πϊ)χ(βι) | 

Βαρύτητας ιβϊ) ί 

I Γ11 

Αίθουσες διδασκαλίας 
της Δομής 

Γ11 

0.6 | 

1 

Γ’2 

Αίθουσα πλπροΦοοικπο; 

Γ12 

! 0.4 ί 

2 | 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Γ, = Σ = 0 6Γ ιι + 0. 4 Γ, 2 1 

ι 1 



Γ1 ! Εργαστήριο 

ί 

Βαθμός (Γ 1 ί) 

Συντελεστής | (Πΐ) χ (βί) 

Βαρύτητας (βι) ί 

Π 1 

Αίθουσες διδασκαλίας 
της Δομής 

Π1 

0.5 


Γ13 

Εοναστήριο 

Γ13 

0.4 



ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΣ Γ 1 = ΤβΑ = 0.6Γ,, + 0,4Γ )3 :%·· 


Η κλίμακα βαθμολογίας για όλες τις κατηγορίες είναι από 0 έως 100. 
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Γ11 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ 

(Γ1ΐ4) θ καΓ?Γΐΐ5) σσΚαΑΐας ΓΠς Δ ° μήζ αξ ' 0λ0Υ^ύVΓ^1, βάσει ηένιε ημέρους βαθμών (Γ111), (Γ112), (Γ113), 


* 0 πρώτος βαθμός (Γ111) αξιολογεί γο εμβαδόν των αιθουσών διδασκαλίας 

βαθμολογία ιων αιθουσών διδασκαλίας με συντελεστή βαρύτητας 30%. " 

• Ο δεύτερος βαθμός (Γ112) αξιολογεί τον φωτισμό των αιθουσών διδασκαλίας 

βαθμολογία των αιθουσών διδασκαλίας με συντελεστή βαρύτητας 25%. * 


και συμμετέχει στη 
και συμμετέχει στη 


• Ο τρίτος βαθμός (Γ113) αξιολογεί τον εξαερισμό των αιθουσών διδασκαλίας 
βαθμολογία των αιθουσών διδασκαλίας με συντελεστή βαρύτητας 25%. " 


και συμμετέχει στη 


• Ο τέταρτος βαθμός (Γ114) αξιολογεί τις διαστάσεις των αιθουσών και συμμετέχει 
αιθουσών διδασκαλίας με συντελεστή βαρύτητας 5% 


στη βαθμολογία των 


• Ο ττεμτττος βαθμός (Γ115) αξιολογεί τον βασικό εξοπλισμό των αιθουσών διδασκαλίας και συμμετέχει 
στη βαθμολογία των αιθουσών διδασκαλίας με συντελεστή βαρύτητας 15% 

Οι συντελεστές βαρύτητας κάθε ετπμέρους κατηγορίας βάσει των οποίων αξιολογούνται οι αίθουσες 
διδασκαλίας της Δομής αποτυττωνονται στον επόμενο Πίνακα. 


Γ11 

Αίθουσες διδασκαλίας της 

Δομής 

Βαθμός (ΓΙΙί) 

Συντελεστής Βαρύτητας 
(βί) 

(Γ11ί)χ(β|) 

Γ111 

Εμβαδόν 

Η11 

0.3 


ΓΙ'! 2 

Φωτιστική επιφάνεια 

Γ112 

' 0,25 


Π 13 

Εξαεοισμός ! Γΐΐ3 1 

0.25 


Γ114 

Διαστάσεις αίθουσας | π 14 ! 

0,05 


Π15 

Βασικός εξοπλισμός 1 

Π15 

0.15 

[ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

Γπ = Σ0. Γ „ =0.31-,,, + 0.25Γ,,, +0.25Γ, 13 -0,05Γ 114 -0.15Γ 115 

Η”~ 


Η κλιυακα βαθμολογίας για όλες τις κατηγορίες είναι από 0 έως 100 


Γ12 ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Η αίθουσα πληροφορικής αξιολογείται βάσει επτά επιμέρους βαθμών (Γ121) (Γ122} (Π22) <γ\?δ\ 

(Π25). (Γ126) και(Γ127). *' ν Λ υ } ' ν 

• Ο πρώτος βαθμός (Γ121) αξιολογεί τον αριθμό, και τον τύπο των Η/Υ και συμμετέχει στη βαθμολογία 

της αίθουσας ιτληροφορικής με συντελεστή βαρύτητας 25%. τ 

• Ο δεύτερος βαθμός (Γ122) αξιολογεί τον αριθμό, και τον τύπο των εκτυπωτών και συμμετέχει στη 

βαθμολογία της αίθουσας πληροφορικής με συντελεστή βαρύτητας 15%. ’ Α 

• Ο τρίτος βαθμός (Γ123) αξιολογεί την ύπαρξη δικτύου στην αίθουσα πληροφορικής και συμμετέχει στη 

βαθμολογία της αίθουσας πληροφορικής με συντελεστή βαρύτητας 20 %. 

• Ο τέταρτος βαθμός (Π24) βαθμολογεί το λογισμικό, και συμμετέχει στη βαθμολογία της αίθουσας 
πληροφορικής με συντελεστή βαρύτητας 10%. 

• Ο πέμπτος βαθμός (Γ125) αξιολογεί την ύπαρξη εο^ηπβΓ και συμμετέχει στη βαθμολογία της αίθουσας 
πληροφορικής με συντελεστή βαρύτητας 5%. 

• Ο έκτος βαθμός (Π26) αξιολογεί την ύπαρξη ιτιοάβΠΊ καθώς και τη σύνδεση με το ίπτεπιβΐ και 
συμμετέχει στη βαθμολογία της αίθουσας πληροφορικής με συντελεστή βαρύτητας 20%. 

• Ο έβδομος βαθμός (Γ127) αξιολογεί την ύπαρξη Οϋ-ΡΟΜ και συμμετέχει στη βαθμολογία της αίθουσας 
πληροφορικής με συντελεστή βαρύτητας 5%. 

Οι συντελεστές βαρύτητας κάθε ετπμέρους κατηγορίας βάσει των οποίων αξιολογείται η αίθουσα 

πληροφορικής σποτυπώνονται στον επόμενο Πίνακα. 


Π 2 

Αίθουσα Πληροφορικής 

Βαθμός (Γ12ι) 

Συντελεστής 
Βαρύτητας (βί) 

(Γ12ί) χ (βί) 

Γ121 

Αριθμός Η/Υ/ Τύπος Η/Υ 

Γ121 

0.25 


η 22 

Αριθμός / Τύπος 
εκτυπωτών 

Γ122 

0,15 


Γ123 

Υπαρξη Δικτύου 

Π 23 

0,2 


Γ124 

Λογισμικό 

Γ124 

0.1 


Γ125 

503ΠΠδΓ 

Γ125 

0,05 


Π 26 

ΜοάβΓπ και Σύνδεση στο 
ΙηίβΓποί 

Π 23 

0,2 


Π 27 

ΟΟ-ΚΟΜ 

Γ127 

0,05 


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ | 

Γ„ = Σ β,Γ, 0 = 025Γ, Ζ , - 0.15Γ.„ + 0.2Γ, η + 0.1Γ„ 4 - 0.05Γ,.. - 02Γ.,, + 0,05Γ.„ | 

1*11 ®| 


Η κλίμακα βαθμολογίας για όλες τις κατηγορίες είναι από 0 έως 100. 
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Γ2 Κοινόχρηστοι χώροι 

Οι κοινόχρηστοι χώροι αξιολογούνται βάσει δύο επιμέρους βαθμών (Γ21) και (Γ22). 

• Ο πρώτος βαθμός (Γ21) αξιολογεί τους χώρους διαλειμμάτων της Δομής και συμμετέχει στη συνολική 
βαθμολογία των κοινόχρηστων χώρων με συντελεστή 55% 

• Ο δεύτερος βαθμός (Γ22) αξιολογεί τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους της Δομής και συμμετέχει στη 
συνολική βαθμολογία των κοινόχρηστων χώρων με συντελεστή 45%. 


Οι συντελεστές βαρύτητας κάθε επιμέρους κατηγορίας βάσει των οποίων αξιολογούνται η επάρκεια και η 
ποιότητα των κοινόχρηστων χώρων της Δομής αποτυπώνονται στον επόμενο Πίνακα. 


Γ2 

Κοινόχρηστοι χώροι 

Βαθμός (Γ2ί) 

Συντελεστής 
Βαρύτητας (βί) 

(Γ2ί) χ (βί) 

Γ21 

Χώροι διαλειμμάτων 

Γ21 

0,55 

| 

Γ22 

Λοιποί κοινόχρηστοι 

χώροι 

Γ22 

0,45 


ι 

ΣΥΝΟΛΟ Γ, = Τβ,Γη =0,55Γ 21 +0.45Γ, ! 

_ ’ ...- 1 



Η κλίμακα βαθμολογίας για όλες τις κατηγορίες είναι από 0 έως 100. 


Γ3 Χώροι Υγιεινής 

Οι χώροι υγιεινής αξιολογούνται βάσει τεσσάρων επιμέρους βαθμών (Γ31), (Γ32), (Γ33) και (Γ34). 

• Ο πρώτος βαθμός (Γ31) αξιολογεί τον αριθμό των χώρων υγιεινής της Δομής και συμμετέχει στη 
συνολική βαθμολογία των χώρων υγιεινής με συντελεστή 40% 

• Ο δεύτερος βαθμός (Γ32) αξιολογεί την ύπαρξη προθαλάμου στους χώρους υγιεινής της Δομής και 
συμμετέχει στη συνολική βαθμολογία των χώρων υγιεινής με συντελεστή 20%. 

• Ο τρίτος βαθμός (Γ33) αξιολογεί τον εξαερισμό των χώρων υγιεινής της Δομής και συμμετέχει στη 
συνολική βαθμολογία των χώρων υγιεινής με συντελεστή 20%. 

• Ο τέταρτος βαθμός (Γ33) αξιολογεί την πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ στους χώρους 
υγιεινής της Δομής και συμμετέχει στη συνολική βαθμολογία των χώρων υγιεινής με συντελεστή 20%. 

Οι συντελεστές βαρύτητας κάθε επιμέρους κατηγορίας βάσει των οποίων αξιολογούνται οι χώροι υγιεινής 

της Δομής αποτυπώνονται στον επόμενο Πίνακα. 


Γ3 

Χώροι Υγιεινής 

Βαθμός (Γ31 ί) 

Συντελεστής Βαρύτητας «,βί) | (Γ3ί) χ (βί) 

Γ31 

Αριθμός \Λ/0 

Γ31 

0.4 

. - 

1 

_! 

Γ32 

Υπαρξη προθαλάμου 

Γ32 

0,2 


Γ33 

Εξαερισμός 

Γ33 

0,2 


Γ34 

Πρόβλεψη για ΑΜΕΑ 

Γ34 

0,2 


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Γ 3 = β,Γ 3ι = 0,4Γ 31 +0,2Γ, 2 + 0.2Γ 33 + 0,2Γ 34 

1 



Η κλίμακα βαθμολογίας για όλες τις κατηγορίες είναι από 0 έως 100. 
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Γ4 Χώροι Διοίκησης 

Οι χώροι διοίκπσΠζ αξιολογούνται βάσει πέντε επιμέρους βαθμών (Γ41), (Γ42), (Γ43), (Γ44) και (Γ45). 

• Ο ττρώτος βαθμός (Γ41) αξιολογεί το εμβαδόν των χώρων διοίκησης της και συμμετέχει στη συνολική 
βαθμολογία των χώρων διοίκησης με συντελεστή 50% 

• Ο δεύτερος βαθμός (Γ42) αξιολογεί την ύπαρξη χωριστού χώρου γραμματείας και συμμετέχει στη 
συνολική των χώρων διοίκησης με συντελεστή 12,5%. 

• Ο τρίτος βαθμός (Γ43) αξιολογεί την ύπαρξη χωριστού χώρου Διεύθυνσης και συμμετέχει στη συνολική 
βαθμολογία των χώρων διοίκησης με συντελεστή 12,5%. 

• Ο τέταρτος βαθμός (Γ44) αξιολογεί την ύπαρξη χωριστού χώρου για το προσωπικό της Δομής και 
συμμετέχει στη συνολική βαθμολογία των χώρων διοίκησης με συντελεστή 12,5%. 

• Ο πέμπτος βαθμός (Γ45) αξιολογεί την ύπαρξη χωριστού χώρου συσκέψεων και συμμετέχει στη 
συνολική βαθμολογία των χώρων διοίκησης με συντελεστή 12,5%. 

Οι συντελεστές βαρύτητας κάθε επιμέρους κατηγορίας βάσει των οττοίων αξιολογούνται οι χώροι διοίκησης 

της Δομής αποτυττώνονται στον επόμενο Πίνακα. 


Γ 4 

Χώροι Διοίκησης 

Βαθμός (Γ4ί) 

Συντελεστής Βαρύτητας 

_ Μ _ 

(Γ4ί)χ (βι) 

Γ41 

Εμβαδόν χώρων Διοίκησης 

Π41 

0,5 


Γ42 

Χωριστός χώρος Γραμματείας 

Γ42 

0.125 


Γ43 

Χωριστός χώρος Διεύθυνσης 

Γ43 

0,125 


Γ44 

Χωριστός χώρος Προσωπικού 

Γ44 

0,125 


Γ45 

Χωριστός χώρος Συσκέψεων 

Γ45 

0,125 


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

Γ. = ί> Γ 4. =0.5Τ4, + 0,125Γ ί} ι-0,125Γ ο + 0,125Γ α + 0,1251·* 

1 

1| . 


Η κλίμακα βαθμολογίας για όλες τις κατηγορίες είναι από 0 έως 100. 


Γ5 Βασικός εξοπλισμός 

Ο βασικός εξοπλισμός της Δομής αξιολογείται βάσει έξι επιμέρους βαθμών (Γ51), (Γ52), (Γ53), (Γ54), (Γ55) 

και (Γ56). 

• Ο πρώτος βαθμός (Γ51) αξιολογεί το διαφανοσκόπειο της Δομής και συμμετέχει στη συνολική 
βαθμολογία του βασικού εξοπλισμού της Δομής με συντελεστή 18% 

• Ο δεύτερος βαθμός (Γ52) αξιολογεί την οθόνη προβολής της Δομής και συμμετέχει στη συνολική 
βαθμολογία του βασικού εξοπλισμού της Δομής με συντελεστή 18% 

• Ο τρίτος βαθμός (Γ53) αξιολογεί το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα της Δομής και συμμετέχει στη συνολική 
βαθμολογία του βασικού εξοπλισμού της Δομής με συντελεστή 18% 

. Ο τέταρτος βαθμός (Γ54) αξιολογεί την τηλεόραση (ΓηοηίίοΓ) της Δομής και συμμετέχει στη συνολική 
βαθμολογία του βασικού εξοπλισμού της Δομής με συντελεστή 18% 

• Ο πέμπτος βαθμός (Γ55) αξιολογεί το νίάβο της Δομής και συμμετέχει στη συνολική βαθμολογία του 
βασικού εξοπλισμού της Δομής με συντελεστή 18% 

• Ο έκτος βαθμός (Γ56) αξιολογεί τον λοιπό βασικό εξοπλισμό της Δομής και συμμετέχει στη συνολική 
βσθμολογία του βασικού εξοπλισμού της Δομής με συντελεστή 10% 

Οι συντελεστές βαρύτητας κάθε επιμέρους κατηγορίας βάσει των οποίων αξιολογείται ο βασικός 

εξοπλισμός της Δομής αποιυπώνονται στον επόμενο Πίνακα. 


Γ5 

Βασικός Εξοπλισμός 

Βαθμός 

(Γ5ϊ) 

Συντελεστής 

Βαρύτητας(βί) 

(Γ5ϊ) χ (βϊ) 

Γ51 

Διαφανοσκόπειο 

Γ51 

0,18 


Γ52 

Οθόνη ποοβολής 

Γ52 

0,18 


Γ53 

Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα 

Γ53 

0,13 



Τηλεόραση (ΜοπιΙογ) 

Γ54 

0,18 



νΐάβο 

Γ55 

0,18 


Γ56 

Λοιπός βασικός εξοπλισμός 

Γ56 

0,10 

-—-1 

Κ·:-Μ-..··:·ν:ν.·:·:·;ν.·:·.· 


Γ* = Υ β·Γ* = αΐ 8Γ ^ + °· 18Γ 52 + 0.18Γ« 3 π 0,1 8Γ' Λ + 0.18Γ„ + 0,1Γ„ 
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Γ6 Πρόσθετος εξοπλισμός 

Ο πρόσθετος εξοπλισμός της Δομής αξιολογείται βάσει οκτώ επιμέρους βαθμών (Γ61), (Γ52), (Γ63), (Γ64), 

(Γ65), (Γ66), (Γ67) και (Γ68). 

• Ο πρώτος βαθμός (Γ61) αξιολογεί την πλεκτρολογική εγκατάσταση της και συμμετέχει στη συνολική 
βαθμολογία του πρόσθετου εξοπλισμού της Δομής με συντελεστή 10% 

• Ο δεύτερος βαθμός (Γ62) αξιολογεί την υδραυλική εγκατάσταση της Δομής και συμμετέχει στη συνολική 
βαθμολογία του πρόσθετου εξοπλισμού της Δομής με συντελεστή 10% 

• Ο τρίτος βαθμός (Γ63) αξιολογεί την ύπαρξη ηλεκτρονόμων διαφυγής και συμμετέχει στη συνολική 
βαθμολογία του πρόσθετου εξοπλισμού της Δομής με συντελεστή 10% 

• Ο τέταρτος βαθμός (Γ64) αξιολογεί την τηλεφωνική εγκατάσταση της Δομής και συμμετέχει στη συνολική 
βαθμολογία του πρόσθετου εξοπλισμού της Δομής με συντελεστή 10% 

• Ο πέμπτος βαθμός (Γ65) αξιολογεί την εγκατάσταση θέρμανσης της Δομής και συμμετέχει στη συνολική 
βαθμολογία του πρόσθετου εξοπλισμού της Δομής με συντελεστή 20% 

• Ο έκτος βαθμός (Γ56) αξιολογεί το σύστημα πυρασφάλειας της Δομής και συμμετέχει στη συνολική 
βαθμολογία του πρόσθετου εξοπλισμού της Δομής με συντελεστή 20% 

. Ο έβδομος βαθμός (Γ67) αξιολογεί την ύπαρξη φαρμακείου και συμμετέχει στη συνολική βαθμολογία του 
πρόσθετου εξοπλισμού της Δομής με συντελεστή 15% 

• Ο όγδοος βαθμός (Γ68) αξιολογεί την ύπαρξη επιπλέον πρόσθετου εξοπλισμού της Δομής και 
συμμετέχει στη συνολική βαθμολογία του πρόσθετου εξοπλισμού της Δομής με συντελεστή 5% 


Οι συντελεστές βαρύτητας κάθε επιμέρους κατηγορίας βάσει των οποίων αξιολογείται ο πρόσθετος 
εξοπλισμός της Δομής αποτυπώνονται στον επόμενο Πίνακα. 


Γ6 

Πρόσθετος Εξοπλισμός 

Βαθμός 

(Γ60 

Συντελεστής Βαρύτητας(βί) 

(Γ6ί) X (βί) 

Γ51 

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 

Γ61 

0,1 


Γ62 

Υδραυλική εγκατάσταση 

ΓΒ2 

0,1 


Γ63 

Ηλεκτρονόμοι Διαφυγής 

ΓΒ3 

0,1 


Γ64 

Τηλεφωνική εγκατάσταση 

Γδ4 

0,1 


Γ65 

Εγκατάσταση Θέρμανσης 

Γ55 

0,2 


Γ66 

Σύστημα Πυρασφάλειας 

Γ66 

0,2 


Γ67 

Φαρμακείο 

Γ67 

0,15 


Γ68 

Επιπλέον πρόσθετος 
εξοπλισμός 

Γ68 

0,05 



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 



ΓΥ 

* Τ' Ρ,Γ* 3 0,1Γ β1 + 0,1Γ α + Ο,ΙΓ^ 

Ο.ΙΓ* + 02Γ« ♦ 

0.2Γ,, +0.15Γ,, +0,05Γ„ 



Η κλίμακα βαθμολογίας για όλες τις κατηγορίες είναι από 0 έως 100. 




16286 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Γ7 Συνολική ττοιότητσ κτιριακής υττοδομής 

(πΤ™. “” ί °" ήι '" ς *** ° ί " Αο,ι "“»»**»«*<*» 

^« ΤΤΡ ^ 0ζ 3αθμ0ζ - (Γ71) α ί ,οΑ °Υ εί το συνολικό εμβαδόν της Δομής και συμμετέχει στη συνολική 
βαθμολογία της ττοιοτητας της κτιριολογικής υττοδομής με συντελεστή βαρύτητας 20%. ^ 

σι,νολ,ΐή^,η^ 05 - (Γ72) αξιολογεί την ττοιότ Π τα κατασκευής της Δομής συνολικά και συμμετέχει στη 
συνολική βαθμολογία της ττοιοτητας της κτιριολογικής υποδομής της Δομής με συντελεστή 30% 

? ^' Γ °5 ?° θμ0ς (Γ73) αξΐ0λ0γεί Γη , ν κατανομή των χώρων της Δομής και συμμετέχει στη συνολική 
β θμολογια της ποιότητας της κτιριολογικής υποδομής της Δομής με συντελεστή 20%. 

Γτι,νΐλ" 1 ^!°ι^ Ι '^ 4 ^ σί'ολογεί το επίπεδο συντήρησης της Δομής συνολικά και συμμετέχει στη 

συνολική βαθμολογία της ποιότητας της κτιριολογικής υποδομής της Δομής με συντελεστή 20%. 

Ο πέμπτος βαθμός (Γ75) αξιολογεί την ύπαρξη ειδικού χώρου στάθμευσης με την αντίστοιχη σήμανση 
για ατομα με ειδικες αναγκες (ΑΜΕΑ) και συμμετέχει στη συνολική βαθμολογία της ποιότητας της 
κτιριολογικής υποδομής της Δομής με συντελεστή 10 %. % Λ 

Οι συντελεστές βαρύτητας κάθε επιμέρους κατηγορίας βάσει των οποίων αξιολογείται η ποιότητα της 
κτιριολογικής υποδομής της Δομής σπατυπώνονται στον επόμενο Πίνακα. " 


Γ7 

Ποιότητα κτιριακής 
υττοδομής 

Βαθμός 

(Γ70 

Συντελεστής 

Βαρύτητας(βί) 

(Γ7ί) χ (βί) 

Γ71 

Εμβαδόν Δομής 

Γ71 

0,2 


Γ72 

Ποιότητα κατασκευής 

Γ72 

0,3 


Γ73 

Κατανομή των χώρων 

Γ73 

0,2 


Γ74 

Επίπεδο συντήρησης 

Γ74 

0,2 


Γ75 

Χώρος στάθμευσης με 
σήμανση για ΑΜΕΑ 

Γ75 

0,1 


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

5 

Γτ = Σ βι Γ π = °· 2 Γτ, + 0,3Γ 72 - 0.2Γ-3 + 0.2Γ Τ4 - 0,1Ι\ 5 | 



Η κλίμακα βαθμολογίας για όλες τις κατηγορίες είναι από 0 έως 100. 
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Σύστημα Ελέγχου - Αξιολόγησης για την Πιστοποίηση Δομών Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 


ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΜΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙ!ΗΣ : 


ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1998 - 1999 


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1997 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ 




1.1 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗ 


1.2 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 


1.3 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1.3.1 

ΕΔΡΑ ΚΕΚ 


1.3.2 

Β* ΚΤΙΡΙΟ ΕΔΡΑΣ 


1.3.3 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΚ 


1.3.4 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ /ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ 


1.3.4 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 


1.3.5 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΟΜΗΣ 


1.3.6 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 



Κατηγορία Βαθμού 

Βαθμός (ί) 

Συντελεστής Βαρύτητας (βί) 

0) χ (βί) 

Α 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ 

Α 

0.3 


Β 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ 

Β 

0.2 


Β 

ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ 

Γ 

0.4 


τι 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Δ 

0.1 


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΔΟΜΗΣ |\/| = 0,3Α + 0,2Β + 0,4Γ + Ο,ΙΔ 

1Ι1Ϊ11Ι111 
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Α ΕΜΠΕΙΡΙΑ -ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ-ΟΡΓΑΝΟΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ (ελέγχεται στην Εδρα) 


Α 

Εμπειρία, Ικανότητα και 
Οργάνωση της Δομής 

Βαθμός (Αϊ) 

Συντελεστής Βαρύτητας (βΐ) 

(Αί) χ (βί) 

Α1 

Εμπειρία της Δομής 


0,5 


Α2 

Ικανότητα και οργάνωση 
της Δομής 


0.5 


Α 

2 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Α = Σ ΡΑ = 0,5Α, +0.5Α-, 

1 

' ’· 


Α1 Εμπειρία της Δομής 


Α1 

Εμττειρία της Δομής 

Βαθμός (Α1 ϊ) 

Συντελεστής Βαρύτητας 

(βΟ 

(Αΐΐ)χ(βί) 

Α11 

Ανθρωποώρες κατάρτισης / έτος/ 
Παράρτημα ή/και συνοδευτικές 
υποστηρικτικές ενέργειες 


0.4 


Α12 

Συνάφεια εμπειρίας του Φορέα με τα 
θεματικά αντικείμενα στα οποία 
αιτείται πιστοποίηση 


0.3 


Α13 

1_1 

Συναφείς δραστηριότητες 


0,3 
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Α11 Ανθρωττοώρες/έτος/τταράρτημσ 
Α11 Ανθρωττοώρες/έτος/τταράρτημα 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 


Α111 

Χρονική διάρκεια εκπαιδευτικής εμπειρίας της 
Δομής (έτη) 



Α112 

Συνολικός αριθμός υλοπαιηθέντων 
προγραμμάτων στην εν λόγω χρονική περίοδο 



Α113 

Συνολικός αριθμός ωρών κατάρτισης ή/και 
συμπληρωματικές συνοδευτικές ενέργειες στην 
εν λόγω χρονική περίοδο 



Α114 

Συνολικός αριθμός καταρτισθέντων στην εν 
λόγω χρονική περίοδο 



Α115 

Συνολικός αριθμός παραρτημάτων 

1 



Ανθρωττοώρες/έτος/παράρτημα 

(Α 113 X Α 114 ) 



(Λΐ11 χ ^115 ) 


______—--- ■- ττττ -1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Α11 



ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 



ΕΤΗ ΛΕΓΓΟΥΡΠ/ 

\Σ 

ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ/ΕΤΟΣ/ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

64.000 + 

38 

50 

63 

75 

88 

100 

56.000-64.000 

33 

44 

55 

65 

77 

88 

48.000-56.000 

28 

38 

47 

56 

66 

75 . 

40.000-48.000 

23 

31 


47 

55 

63 

32.000-40.000 

19 

25 

31 

38 

44 

50 

24.000-32.000 

14 

19 

23 

28 

33 

38 

16.000-24.000 

9 

13 

16 

19 

22 

25 

έως-16.000 

5 

6 

8 

9 

11 

13 


Ιε περίπτωση που Π Δομή δεν πληροί τα τρία έτη εμπειρίας σύμφωνα με τη Αττόφαση των κριτηρίων ως 
βαθμός ΑΤ1 μεταφέρεται ίο 20% ίου βαθμού του Διευθυντή κατάρτισης. 







Α12 Συνάφεια της εμπειρίας του ΚΕΚ με τα θεματικά αντικείμενα σκι οποία αιτείται πιστοποίηση 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 











Ο. ν-Λ 
=■ 

Ο §1 

I - ίΐ. 

<§ 2 χ 
< 











> 

*3 

α. ξγ 

3 2 _ 

“ ίο 

ο α 
α. * 

< 











Αριθμός 

Καιαριιοθένιων 

(2) 




ί 

1 





|ι 

> 

3 

'Ο 

θ' 3*2 
α. 2. 

< >■ 

^ ο 
α. 

α 










: · 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
Η/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Ο 

>- 

Ζ 

Ο 

(Ώ 

α. 

ιο 

(= 

< 

Η 

< 

2 

έΐ 

4— 

ι_ 

< 

α 

ισ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ & 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΙ ΙΣΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Α12 

Α121 

Α122 

Α123 

Α124 

Α125 

Α126 

Γ- 

(Ν 

< 

Α128 

Α129 
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>ν| 

ιυ 

£ 

< 

0_ 

< 

£ 











> 

■3 

3 ~ 
ο ο 

3 2. 
α-α 

> σ 
< ^ 










100 

Ο ^ 

Ο =* 

3. > 2 

9-3 = 

ο_ α. α. 

<3*2 
^ 2 










100 

> 

ο2 

Ο > 

-2. 

11 
< ά 
^ 2 

3 

* 










100 

> 

ο 3 

ϋ 

Φ £ 

α. 3 

< ? 

* ο. 

α 





| 





100 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / 
ΚΑΤΑΡΤΙΙΘΕΝΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
Η/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ & 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Α12 

Α121 

Α122 

Α123 

Α124 

Α125 

ίΟ 

<Ν 

< 

Α127 

Α128 

03 

(Ν 

< 




Ο 

§ 

Ο 

δ- 

Ό 


3^. 

3 


3 


ι=* 

0 

.ε· 

δ 

* 

ο 


53 

Ο 

δ 

ί= 

ο 

2 

δ 

.ο 

£ 

«*» 

{= 

•ο 

* 

δ 

ϊ. 


•α 

> 

σ 


$ 

Η* 

ο 

* 

* 

3 

3 

ο 

ϊ: 

3 

& 

> 

ο 

ο* 

Ό 

£ 

Ο. 


ανθρωποωρών καιόρηυΐ}ζ που ιιραγμαιυηοιήϋηκαν υια Οεμαιικά ιιεόία για ια οιτοία αιιείιαι π πιοιοποίποιι. 
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Α13 ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 


Α13 

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 
(Α13 ϊ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α131 

Ερευνες / Μελέτες 



Α132 

Ημερίδες / Συνέδρια 



Α133 

Εκπαιδευτικά Βοηθήματα 



Α134 

Συμμετοχή σε Ολοκληρωμένα Προγράμματα, 
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Προγράμματα 



Α135 

Συμμετοχή του φορέα σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα 

[_ 


Α13 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

5 

/ ' \ 



ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 



Δραστηριότητα 

Μέγιστος βαθμός 

Α131 

Ερευνες / Μελέτες 

15 

Α132 

Ημερίδες / Συνέδρια 

10 

Α133 

Εκπαιδευτικά βοηθήματα 

15 

Α134 

Συμμετοχή σε Ολοκληρωμένα Προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες 
και Προγράμματα 

30 

| Α135 

Συμμετοχή του φορέα σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα 

30 

! 

I 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Α13 

100 


Α2 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ 


Α2 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΔΟΜΗΣ 

Βαθμός (Α2ί) 

Συντελεστής 
Βαρύτητας βί) 

(Α2Ι) χ (βΙ) 

Α21 

Σύστημα Παρακολούθησης- 
Αξιολόγησης 


0,3 


Α22 

Μηχ/νο Σύστημα 


0,1 


Α23 

Στρατηγική της Δομής 


0,3 


Α24 

Σύστημα ανίχνευσης αναγκών 
αγοράς εργασίας & εκπαιδευτικών 
αναγκών 


0.3 


ί Α2 

1 

ί 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

Α 2 = Χβι Α 2, = 0 · 3 α :ι +0 · 1Α μ +°. 3Α =3 +0,3Α„ 

1 
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Α21 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 


Α21 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

(Α21Ϊ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α211 

Παρακολούθηση συμμετοχής εκπαιδευόμενων 



Α212 

Παρακολούθηση εκπαιδευτικού έργου 



Α213 

Αξιολόγηση εκπαιδευόμενων 



Α214 

Αξιολόγηση εκπαιδευτών 



Α215 

Εξωτερική αξιολόγηση 



Α216 

ΡοΙ1ο\ν υρ των εκπαιδευόμενων μετά το τέλος της 
κατάρτισης 



Α21 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΥ 

8 

/\ 21 25 V Α 21ι = Α 2 ,, 4- Α :ι2 + Α 213 + Α Γ14 + Α 213 + Α 21ί 

1 

I:®# 



ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 



Δραστηριότητα 

Μέγιστος βαθμός 

Α211 

Παρακολούθηση συμμετοχής εκτταιδευομένων 

10 

Α212 

Παρακολούθηση εκπαιδευτικού έργου 

15 

Α213 

Αξιολόγηση εκτταιδευομένων 

10 

Α214 

Αξιολόγηση εκπαιδευτών 

15 

Α215 

Εξωτερική αξιολόγηση 

25 

Α215 

Εο//σνν υρ των εκτταιδευομένων μετά το τέλος της κατάρτισης 

25 

Α21 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΥΑ21 

100 


Α22 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 


Α22 

Μηχανογραφημένο 
Σύστημα Διαχείρισης 

Βαθμός (Α22ΐ) 

Συντελεστής Βαρύτητας 
(β·) 

(Α22ί) χ (βί)) 

Α221 

Λογιστική διαχείριση 


0.3 


Α222 

Διαχείριση ενεργειών 


0,7 


Α22 

2 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ /\ 22 = 2Ρί Α 52ί =0,3Α Π1 + 0,7Α 2Ά 

1 

: 
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Α23 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 


\ Α23 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

(Α23Ϊ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

: Α231 

! 

Σχεδιασμός των αναλυτικών προγραμμάτων θεωρητικής 
κατάρτισης και πρακτικής εξάσκησης 



Α232 

Σύστημα επιλογής του στελεχιακού δυναμικού του Φορέα 
(εκπαιδευτές, διοικητικό προσωπικό) 



Α233 

Διαδικασία/μεθοδολογία επιλογής και προσέγγισης των 
εκπαιδευόμενων 



Α234 

Αναγνώριση ιδιαιτεροτήτων ειδικών ομάδων-στόχων (Θεωρητική 
- Πρακτική άσκηση) 



Α235 

Επιμόρφωση προσωπικού 



Α23β 

Προσέγγιση επιχειρήσεων για την υλοποίηση της πρακτικής 
άσκησης (Τρόπος, προβλήματα και αντιμετώπισή τους) 



Α237 

Δικτύωση με άλλες δομές ΣΕΚ 



Α238 

Υποστήριξη των καταρτιζόμενων για σύνδεση με την αγορά 
εργασίας 



Α23 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

3 

Α 23 ~ X ~ ^231 ^232 + ^233 ~ ^234 + ^233 ^236 + ^727 + ^23β 

1 · 



ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 


Α22 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Μέγιστος βαθμός 

Α231 

Σχεδιασμός των αναλυτικών προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης και 
πρακτικής εξάσκησης 

;ο 

Α232 

Σύστημα επιλογής του στελεχιακού δυναμικού του Φορέα (εκπαιδευτές, 
διοικητικό προσωπικό) 

10 

Α233 

Διαδικασία /μεθοδολογία επιλογής και προσέγγισης των εκπαιδευομένων 

10 

Α234 

Αναγνώριση ιδιαιτεροτήτων αδικών ομάδων-στόχων (Θεωρητική - 
Πρακτική άσκηση) 

10 

Α235 

Επιμόρφωση προσωπικού 

:ο 

Α236 

Προσέγγιση επιχειρήσεων για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης 
(Τρόπος, προβλήματα και αντιμετώπισή τους) 

10 

Α237 

Δικτύωση με άλλες δομές ΣΕΚ 

ΙΟ 

\ Α238 

Υποστήριξη των καταρτιζομένων για σύνδεση με την αγορά εργασίας 

20 

Α23 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Α23 

ίΟΟ 
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Α24 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ / 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 


Α24 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

ΒΑΘΜΟΣ (Α24ϊ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α241 

Μελέτες αγοράς εργασίας 



Α242 

Διασύνδεση με υπάρχοντες μηχανισμούς 
ανίχνευσης αναγκών αγοράς εργασίας (ΕΠΑ, ΟΑΕΔ, 
ΞΣΥΕ, Γραφεία Σταδιοδρομίας ΑΕΙ κ.λπ)) 



Α243 

Απευθείας πληροφόρηση από αρμόδια όργανα 
εργοδοτών (Ιδιωτικός και Δημόσιος Τομέας) 



Α244 

Απευθείας πληροφόρηση από αρμόδια όργανα των 
εργαζομένων 



Α245 

Μηχανισμοί ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών 



Α24 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

5 

^ Σ ^24ι = ^241 + ^ 2*7 + + Α 2 *α + 




ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 




Μέγιστος Βαθμός 

Α241 

Μελέτες αγοράς εργασίας 

20 

Α242 

Διασύνδεση με υπάρχοντες μηχανισμούς ανίχνευσης αναγκών 
αγοράς εργασίας (Παρατηρητήρια, ΟΑΕΔ , ΕΣΥΕ) 

20 

Α243 

Απευθείας πληροφόρηση από αρμόδια όργανα εργοδοτών 
(Ιδιωτικός και Δημόσιος Τομέας) 

20 

Α244 

Απευθείας πληροφόρηση από αρμόδια όργανα των 
εργαζομένων 

:ο 

Α245 

Μηχανισμοί Ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών 

20 

Α24 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Α24 

100 


Β ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΚ 


Β. Προσωπικό της Δομής 

Βαθμός (Βϊ) 

Συντελεστής 
Βαρύτητας (βΐ) 

(Βί) χ (βϊ) 

Β1 

Δ/ντής/τρια Κατάρτισης 


0,3 


Β2 

Δ/ντής/τρια Δομής. 


0,2 


Β3 

Υπεύθυνοι/ες θεματικών 
πεδίων 


0,15 


Β4 

Εκπαιδευτές/τριες θεωρητικής 
κατάρτισης 


0,1 


Β5 

Υπεύθυνοι/ες πρακτικής 
άσκησης 


0,1 


86 

Εκπαιδευτές/τριες πρακτικής 
άσκησης 


0,1 


ΒΤ 

Διοικητικό Προσωπικό 


0,05 


Β 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

β = Υβ,Β, = 0.3Β, +0.2Β, +0.15Β, +0,-8, +0.1Ε, +0®, -0-0®. 

1 

ΐϋϋ 
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Β1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 


Β1 

Δ/ντής/τρια Κατάρτισης 

Βαθμός (Βΐι) 

Συντελεστής 
Βαρύτητας (βΐ) 

(Βΐί)χ(βί) 

Β11 

Τυπικά προσόντα 


0,2 


Β12 

Επαγγελματική εμπειρία 


0,25 


' Θ13 

Εκπαιδευτική εμπειρία 


0,25 


Β14 

Εμπειρία στο σχεδίασμά 


0.3 


Β1 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

Β, = Σ Λ 0 * = Ο·2 0 ι. + 0,25Β. 2 * 0,258,3 + 0,38, 4 



Τυπικά Προσόντα 


ΙΠΙΒ 

Απόφοιτος ΑΕΙ 

60 ί 


ΜΑ5ΤΕΡ ή ισοδύναμο 

70 ί 


Διδακτορικό 

30 | 


Γνώση ξένης γλώσσας 

10 | 


Ειδική εκπαίδευση (εκπαίδευση εκπαιδευτών) 

[10 1 


ΒΑΘΜΟΣ Β11 



Β12 

Επαγγελματική εμπειρία (συναφής) 

ι_. 

·;ιμ· 

3-5 έτη 

60 



9-8 έτη 

75 


Ι:1^Μ 

9-10 έτη 

90 


Β124 

>10 έτη 

100 


Β12 

ΒΑΘΜΟΣ Β12 

\ 

\ 

γ*— 



ϋϋ 

Εκπαιδευπκή εμπειρία 


ΙϊΙΙιιΜ 

3-5 έτη 

60 



6-3 έτη 

75 



9-10 έτη 

90 



>10 έτη 

100 



ΒΑΘΜΟΣ Β13 

_1 



Β14 

Εμπειρία στο σχεδίασμά, οργάνωση και υλοποίηση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 



Β141 

3-5 έτη 

60 


Β142 

9-8 έτη 

75 


Β143 

9-10 έτη 

90 


Β144 

>10 έτη 

100 


Β14 

ΒΑΘΜΟΣ Β14 


'ΜΜΜ " ΙΗ I 


Β2 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΕΚ 


Β2 

Δ/ντής/τρια Κ.Ε.Κ. 

Βαθμός (Β2ί) 

Συντελεστής Βαρύτητας (βί) 

(Β2ί)χ(βί) 

Β21 

Επαγγελματική εμπειρία 


0,25 


822 

Εκπαιδευτική εμπειρία 


0,2 


Β23 

Εμπειρία στο σχεδίασμά 


0,25 


Β24 

Εμπειρία στη διοίκηση 


0.3 


Β2 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

β 2 =Σβ Β 2. =°.25Β 2 , +0,2833 +0.25Β33 +0,383. 

1 

ί λ- · 














Β23 

Εμπειρία αητό σχεδίασμά, οργάνωση και υλοποίηση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 


8231 

3-5 έτη 

60 


8232 

6-8 έτη 

75 


8233 

9-10 έτη 

90 


8234 

>10 έτη 

100 




Β3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ/ΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 

83 Υπεύθυνοι/ες θεματικών Πεδίων Βαθμός (Β3ϊ) 

| 831 Υττεύθυνος/η θεματικού Πεδίου I 


Β32 Υττεύθυνος/η θεματικού Πεδίου II 

833 Υττεύθυνος/η θεματικού Πεδίου III 

Β34 Υττεύθυνος/η θεματικού Πεδίου IV 



Β3ΐ Υπεύθυνος/η θεματικού Πεδίου ί 
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331 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ I 


Β31 

Υπεύθυνος/η θεματικού 

Πεδίου ! 

Βαθμός (Β31ϊ) 

Συντελεστής Βαρύτητας 

(βί) 

(Β31ί)χ(βΐ) 

Β311 

Τυπικά προσόντα 


0,3 


Β312 

Εκπαιδευτική εμπειρία 


0,4 


Β313 

Επαγγελματική εμπειρία 


0,3 


ΒΒ31 

3 | 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΙ β 3ι »£β ; θ 3ϊι = 0,3Β 3 „ -0,48 312 + 0,38 313 | 

1 ί 

| ■' "II; 


Β311 

Τυπικά Προσόντα 



Β3111 

Απόφοιτος ΑΕΙ 

60 


Β3112 

ΜΑ5ΤΕΚ ή ισοδύναμο 

70 


Β3113 

Διδακτορικό 

80 


Β3114 

Γνώση ξένης γλώσσας 

10 


Β3115 

Ειδική εκπαίδευση (εκπαίδευση εκπαιδευτών) 

10 


Β311 

ΒΑΘΜΟΣ Β311 




Β312 

Εκπαιδευτική εμπειρία 



Β3121 

3-5 έτη 

60 


83122 

6-8 έτη 

75 


83123 

9-10 έτη 

90 


Β3124 

>10 έτη 

100 


Β312 

ΒΑΘΜΟΣ 8312 

Γ 1 


□313 

ΕπαγγεΑμαπκή εμπειρία Π 


Β3131 

Εως 3 έτη 

60 


Β3132 

3-8 έτη 

75 


83133 

5-7 έτη 

90 


Β3134 

7 + έτη 

100 

_ 

Β313 

ΒΑΘΜΟΣ Β313 


I 


332 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ II 


Β32 

Υπεύθυνος/η θεματικού 
Πεδίου Π 

Βαθμός (Β32ΐ) 

Συντελεστής Βαρύτητας (βί) 

(Β32ί)χ(βί) 

Β321 

Τυπικά προσόντα 


0,3 


Β322 

Εκπαιδευτική εμπειρία 


0,4 


Β323 

Επαγγελματική εμπειρία 


0,3 

-----ί 


Β32 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ β^ = β.Β^, = °> 3Β 32ΐ + °* 4Β 322 + °» 3Β 323 

1 

’ ' 
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Β321 

Τυττικά Προσόντα 


Β3211 

Απόφοιτος ΑΕΙ 

60 


Β3212 

ΜΑ3ΤΕΚ ή ισοδύναμο 

70 


Β3213 

Διδακτορικό 

80 


83214 

Γνώση ξένης γλώσσας 

10 


Β3215 

Ειδική εκπαίδευση (εκπαίδευση εκπαιδευτών) 

10 


Β321 

ΒΑΘΜΟΣ 8321 




Β322 

Εκπαιδευτική εμπειρία 


Β3221 

3-5 έτη 

60 


Β3222 

6-8 έτη 

75 


Β3223 

9-10 έτη 

90 


33224 

>10 έτη 

100 


Β322 

ΒΑΘΜΟΣ Β322 


·;; : ν-:ν' ί · ’ ·. ·! 


Β323 

Επαγγελματική εμπειρία 


83231 

Εως 3 έτη 

60 


Β3232 

3-5 έτη 

75 \ 

_ι--- 

Β3233 

5-7 έτη 

90 | 

Β3234 

7+ έτη 

100 | 

Β323 

ΒΑΘΜΟΙ Β323 



Β33 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ III 


Β33 

Υπεύθυνος/η θεματικού 
Πεδίου III 

8 αθμός (Β33ί) 

Συντελεστής 
Βαρύτητας (βί) 

(Β33ΐ)χ(βί) 

Β331 

Τυπικά προσόντα 


0.3 


Β332 

Εκπαιδευτική εμπειρία 


0.4 


3333 

Επαγγελματική εμπειρία 


0.3 


Β33 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

3 

^ 0,3Θ^3 , +· 0,4Βτ32 + 0,30333 

1 

*·+■* *· ' Ϋ>·ν ^ ■ ’ \ 

❖ · :'ί· > >/«* · · ν · 


Β331 

Τυπικά Προσόντα 


Β3311 

Απόφοιτος ΑΕΙ 

60 


Β3312 

ΜΑ3ΤΕΗ ή ισοδύναμο 

70 


83313 

Διδακτορικό 

80 


Β3314 

Γνώση ξένης γλώσσας 

10 


Β3315 

Ειδική εκπαίδευση (εκπαίδευση εκπαιδευτών) 

10 


Β331 

ΒΑΘΜΟΣ Β331 
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Β332 

Εκπαιδευτική εμπειρία 


Β3321 

3-5 έτη 

60 


Β3322 

6-8 έτη 

75 


Β3323 

9-10 έτη 

90 


83324 

>10 έτη 

100 


Β332 

ΒΑΘΜΟΣ Β332 


ΙΠΠΗΙ 



Β333 

Επαγγελματική εμπειρία 


Β3331 

Εως 3 έτη 

60 


Β3332 

3-5 έτη 

75 


Β3333 

5-7 έτη 

90 


Β3234 

7+ έτη 

100 


Β333 

ΒΑΘΜΟΣ Β333 


_ · : 'ν ' · 

Β34 ΥΓ 

1ΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Γ 

ΙΕΔΙΟΥ IV 


Β34 

Υπεύθυνος/η θεματικού 
Πεδίου IV 

Βαθμός (Β34ί) 

Συντελεστής 
Βαρύτητας (βΐ) 

(Β34ί)χ(βί) 

Β341 

Τυπικά προσόντα 

- 

0,3 


Β342 

Εκπαιδευτική εμπειρία 


0,4 


Β342 

Επαγγελματική εμπειρία 


0,3 


Β34 

3 |$ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ β Μ = £β,Β 34 , = 0.3Β*, - 0,4Β 342 + 0,36 Μ ί 

1 5 



Β341 

Τυπικά Προσόντα 


83411 

Απόφοιτος ΑΕΙ 

60 


Β3412 

ΜΑ3ΤΕΗ ή ισοδύναμο 

70 


Β3413 

Διδακτορικό 

80 


Β3414 

Γνώση ξένης γλώσσας 

10 


Β3415 

Ειδική εκπαίδευση (εκπαίδευση εκπαιδευτών) 

10 


Β341 

ΒΑΘΜΟΣ Β341 

\ _I 



Β342 

Εκπαιδευτική εμπειρία 


Β3421 

3-5 έτη 

60 


83422 

I 

6-8 έτη 

75 


Β3423 

9-10 έτη 

90 


Β3424 

>10 έτη 

100 


Β342 

ΒΑΘΜΟΣ Β342 



Ε 


Β343 

Επαγγελματική εμπειρία 


Β3431 

Εως 3 έτη 

60 


Β3432 

3-5 έτη 

75 


33433 

5-7 έτη 

90 


Β3434 

7+ έτη 

100 


Β343 

ΒΑΘΜΟΣ Β343 


-ν'-·;:· : : ^ 
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Β4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 


Β4 

Εκτταιδευτές/τριες 
Θεωρητικής Κατάρτισης 

Βαθμός (Β4ΐ) 

Συντελεστής Βαρύτητας (βί) 

(Β4ί)χ(βί) 

341 

Τυπικά προσόντα 


0,45 


Β42 

Επαγγελματική εμπειρία 


0,25 


343 

Εκπαιδευτική εμπειρία 


0,3 


Β4 

3 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ β* = Υβ.Β* = 0,45Β 41 +0,253^ -0,3Β 43 1 

1 ί 

. 


Β41 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 


Β41 

ΤΥΠΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

/ΤΡΙΩΝ 

% ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ / 
ΤΡΙΩΝ ( 34 1 ϊ) 

Συντελεστής 
Βαρύτητας (βΐ) 

(Β41ί) χ ;βΙ) 

3411 

ΤΕΙ 



0,6 


Β412 

ΑΕΙ 



0,35 


3413 

ΜΕΤΑΠ/ΚΟ 



1 



ΣΥΝΟΛΟ 

ί 100 



Β41 

3 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ β 4 , =Σβ,Β 4 „ »0,6Β 411 -0,85Β.. 2 +1Β.„ 

1 

ϊ ■<- ν - 


342 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 


Β42 

ΕΠΑΓΓΕΛΜ. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

/ΤΡΙΩΝ 

% ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ / 
ΤΡΙΩΝ (342ί) 

Συντελεστής 
Βαρύτητας (βί) 

(Β42Ι) χ (β42ί) 

Β421 

3-5 έτη 



0,6 


Β422 

6-3 έτη 



0.35 


8423 

| 9+ έτη 



ι | 



ΣΥΝΟΛΟ 


100 


I 

Β42 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ β« = ^β,Β ;: , = 0,53 42 , ^-0,353 422 -1Β 423 

·. ; ' · '· " ' ^ 


343 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 


Β43 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

/ΤΡΙΩΝ 

% ΑΡΙΘΜΟΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ / 
ΤΡΙΩΝ (Β43ϊ) 

Συντελεστής 
Βαρύτητας (βί) 

(Β43ί) χ (β43ί) 

Β431 

Εως 3 έτη 



0.6 


8432 

4-6 έτη 



0.85 


Β433 

7+ έτη 



1 



ΣΥΝΟΛΟ 


100 



Β43 

ΣΥΝΟΛΙΚ 

ΟΣ ΒΑΘΜΟΣ β 4 

3 = ΣΡ, 3 «, =0,6Β 43 , 

1 

+ 0,85Β 4:ί + 1Β 433 

' · %-·>:/■'· .ν·< : 

• .. : ·Α*Υ·^Α·· ····: -·ν: V-·;. . · \ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Β5 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ / ΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 


Β5 

Υπεύθυνοι/ες Πρακτικής 
Ασκησης 

Βαθμός (Β5ί) 

Συντελεστής Βαρύτητας (βί) 

(Β5ΐ)χ(βί) 

851 

Τυπικά προσόντα 


0,25 


352 

Επαγγελματική εμπειρία 


0,45 


Β53 

Εκπαιδευτική εμπειρία 


0,3 


Β5 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Β 5 = ΧΡ,Β 5ι =0,253,, + 0,453,, +0,3Β Μ 



Β51 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 


Β51 

ΤΥΠΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΑΡ ΥΠΕΥΘ. 
ΠΡΑΚΤ. 
ΑΣΚΗΣΗΣ 

%ΑΡ ΥΠΕΥΘ. 
ΠΡΑΚΤ. ΑΣΚΗΣΗΣ 
(35ΐι) 

Συντελεστής Βαρύτητας 

(βί) 

(Β51 ί)κ(βϊ) 

3511 

ΤΞ1 



0.6 


3512 

ΑΕΙ 



0.35 


3513 

ΜΕΤΑΠ/ΚΟ 



ι | 



ΣΥΝΟΛΟ 

\ 

I 

100 1 


Β51 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ β = Υβ. 3 : „ = 0,6Β 5 „ * 0.858», * 18», , 

’ |68Μ||Ι§| 


Β52 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 


Β52 

ΕΠΑΓΓΕΛΜ. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΑΡ. ΥΠΕΥΘ 
ΠΡΑΚΤ 
ΑΣΚΗΣΗΣ 

% ΑΡ. ΥΠΕΥΘ. 
ΠΡΑΚΤ. ΑΣΚΗΣΗΣ 
(352ΐ) 

Συντελεστής θαρΟτητας 
(βί) 

(Β52ι)χ(βί) 

Β521 

3-5 έτη 


ί 0.5 


Β522 

6-3 έτη 



0.85 


Β523 

9+ έτη 



1 1 


[ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

100 

1 

Β52 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ β = Υβ,3 5: , = 0,53 

521 - 0»35Β 5:2 - ^523 | 

■ ' Τ | 


Β53 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 


Β53 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΑΡ ΥΠΕΥΘ 
ΠΡΑΚΤ. 
ΑΣΚΗΣΗΣ 

% ΑΡ. ΥΠΕΥΘ. 
ΠΡΑΚΤ. ΑΣΚΗΣΗΣ 
(Β53 ι) 

Συντελεστής Βαρύτητας 

(βί) 

(Β53ί)χ(βί) 

3531 

Εως 3 έτη 



0,6 


Β532 

4-6 έτη 



0,35 


Β533 

7+ έτη 



1 



ΣΥΝΟΛΟ 


100 



Β53 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ β^ = Χβ,8 53 , = 0,6Β η , + 0,85Β Μ , + 1Β 533 

1 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Β6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 


Β6 

Εκπαιδευτές Πρακτικής 
Ασκησης 

Βαθμός (Β6ί) 

Συντελεστής Βαρύτητας (βί) 

(Β6ί)χ(βί) = 

Β61 

Επαγγελματική εμπειρία 


0,7 


362 

Εκπαιδευτική εμπειρία 


0,3 


86 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ = Υβ,Β 5 , = 0,7Β 3 , + 0,3Β α 

1 



61 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 


Ε61 

ΕΠΑΓΓΕΛΜ. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

/ΤΡΙΩΝ 

% ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ / 
ΤΡΙΩΝ (Β611) 

Συντελεστής Βαρύτητας (βί) 

(Β61 ί)χ(βί) 

Β611 

+2 έτη 



0,6 


Β612 

+4 έτη 



0,85 


Β613 

+5 έτη 



1 



ΣΥΝΟΛΟ 


100 



Β61 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Β„*ΣΡ.3,„ = 0,63 β „ + 0,85Β„ 3 -1Β 513 

ίΜϋΙ 


Β62 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 


Β62 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 

/ΤΡΙΩΝ 

% ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ / 
ΤΡΙΩΝ (362ί) 

Συντελεστής Βαρύτητας (βΐ) 

(Β62ί)χ(β0 

Β621 

Εως 3 έτη 



0,6 


Β622 

4-6 έτη | 


0,85 


Β623 

7+ έτη | 


1 



ΣΥΝΟΛΟ 

100 


862 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ β Ώ = Υβ,Β® = 0,68 - 0,85Β 533 + 

1 



Β7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Β7=50 εφόσον ττληρούνται τα κριτήρια 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 87=100 εφόσον υπερκαλύπτονται τα κριτήρια 

Γ ΚΤΙΡΙΑΚΗ - ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ 


Γ Κτιριακή - υλικοτεχνική υποδομή 
της Δομής 

Βαθμός (Π) 

Συντελεστής Βαρύτητας (βί) 

(Π) X (βί) 

Π 

Αίθουσες διδασκαλίας Δομής 


0,3 


Γ2 

Κοινόχρηστοι χώροι 


0,1 


Γ3 

Χώροι Υγιεινής 


0,1 


Γ4 

Χώροι διοίκησης 


0.1 


Γ5 

Βασικός εξοπλισμός 


0,1 


Γδ 

Πρόσθετος εξοπλισμός 


0,1 


Γ7 

Συνολική ποιότητα υποδομής 


0.2 


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

Ρ = V β,Γ; = 0,3Γ. + 0,1Γ 2 + 0,1Γ, + 0,1Γ, + 0,1Γ 5 + 0,1Γ„ + 0,2Γ 7 












16304 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Γ1 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 


Γ1 ΐ 

Αίθουσα 

Βαθμοί (Γΐΐ) 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΜΕΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

Γ11 

Αίθουσα 1 






Γ12 

Αίθουσα 2 




Π 3 

Αίθουσα 3 




Γ14 

Αίθουσα 4 




Γ15 

Αίθουσα 5 




Γ16 

Αίθουσα 6 





Γ17 Αίθουσα 7 
Γ18 Αίθουσα 8 
Γ19 Αίθουσα 9 


ΠΙΟ 

Αίθουσα 10 




Γ111 

Αίθουσα 11 




Γ112 

Αίθουσα 12 



ί 

Π13 

Αίθουσα 13 








Γ1 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


16305 



Γ129 ΟΘ-ίοαι | | 0.05 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

Π, - 0,25Γ ιη * 0.151 + 0.2Γ 125 1 0,11“ Μ + 0.051 +0.2Γ ιϊβ 4 0.051 1: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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16308 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Γ2 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 


Γ2 

Κοινόχρηστοι χώροι 

Βαθμός (Γ2ΐ) 

Συντελεστής Βαρύτητας (βΐ) 

(Γ2ί) χ (βί) 

Γ21 

Χώροι διαλειμμάτων 


0,55 


Γ22 

Λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 


0,45 


Γ7Γ 

ί 

2 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Γ 2 = ^ β-,Γ 

1 

2 =0,55Γ 21 +0,45Γ 22 

I. : Μ £ ·; :ΙΡ 


Γ 21 

Γ21 

λϋΓ'υΐ ι 

Χώροι διαλειμμάτων 

Βαθμός (Γ21ί) 

Συντελεστής Βαρύτητας (βί) 

(Γ210 χ (βί) 

Γ211 

Χώροι διαλειμμάτων 


0,6 


Γ212 

Κατανομή των χώρων 
διαλειμμάτων 


0,4 


Γ21 

2 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ Γ 2 ι = Σβ^ΐί = 0»^^2ΐι -*Ό*4Γ 212 

1 

ί 

■ ·- & 


Γ22 ΛΟΙΠΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 


Γ22 

Λοιποί κοινόχρηστοι 
χώροι 

Βαθμός (Γ22ί) 

Συντελεστής Βαρύτητας (βΐ) 

(Γ22ί) χ (βΐ) 

Γ221 

Πλάτος διαδρόμων 


0.3 


Γ222 

Ποιότητα στηθαίων- 
κιγκλιδωμάτων 


0,3 


Γ223 

! Κλίμακες 


0,4 


| Γ22 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ]~, 2 = Τ β,Γ 22ί = 0,3Γ 22 . -ί- 0.3Γ-, -ί- Ο,ΑΓ^ | 


ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 


Δημιουργία σριθμοδείκτη με βάση 100=1. 5 τετ/καταρτιζόμενο και ελάχιστο 57-0,3 τετ ανά καταρτιζόμενο. 


ί Ευβοδόν χώρων διαλειμμάτων 

δυναμικότητα Δομής 

Τετραγωνικά / καταρτιζόμενο 

Βαθμός 

1 


1.5 ' 

100 

ί------- 1 

1.2-1.4 

87 

1-1.1 

70 

0.3-Ο.9 

57 


Γ22 Χώροι 
Διαλειμμάτων 

Εμβαδόν 

% Κατανομή (Γ22ί) 

Συντελεστής Βαρύτητας (βΐ) 

(Γ22ι) * (β) 

Διάδρομοι 



0.5 


Στεγασμένοι 
ελεύθεροι χώροι 



0,9 


Προθάλαμοι 

---η 


0.7 


Αακεπεί <τ /ώοοι 



1 

- 

Γ22 Σύνολο | 

100 




Πλάτος- 

διαδρόμων 

Βαθμός 

1.2-1,4 

50 

1,5-1.9 

70 

2-2.3 

| 90 

2.4+ 

\ 100 


Υα/οσ στηθαίων/κινκλιδωυάτων 

100 

Μέτρια κατάσταση 
(χρειάζεται συντήρηση) 

40 

Καλή 

80 

Πολύ καλή 

100 

Σπυ; Τήρηση προδιαγραφών όσον αφορά στο 
ύψος 


Κλίυακε ς 100 

Πλατύσκαλο 20 

Ράμττα για ΑΜΕΑ 30 

Ανελκυστήρας 20 

Ανελκ. για ΑΜΕΑ 30 


1 Σπυ: Πλάτος, πάτημα, ύψος 
[βαθμίδας, τήρηση κριτηρίων 






ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Γ3 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 


Γ3 

Χώροι Υγιεινής 

Βαθμός (Γ31ΐ) 

Συντελεστής Βαρύτητας (βΐ) 

(Γ3·) χ (βί) 

Γ31 

Αριθμός \Λ/0 


0,4 


| Γ32 

Υτταρξπ ττροθαλάμου 


0,2 


Γ33 

Εξαερισμός 


0,2 


Γ34 

1 Πρόβλεψη Υ ισ ΑΜΕΑ 


0.2 


Γ3 

4 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Π = Σ< 3 ' Γ * = 0,4Γ 3 , +0,2Γ η + 0,2Γ :π +0^ 

1 

·ν : ί·4 ^ 

Υ;"" 


ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑ ΚΕΣ _____.___ 

~Ααιθυόζ ΫΫζ Υπολογίζεται η σχέσή Γω* υπαρχόντων χώρων προς τον ελαχ,στο αρ,θμο ο οπαος ορκ,αα στην 
Αριαμοτ, νν^ . Γ ' ___ α,,-κ™ ■,? Ρήτη τη 1ΠΠ εάν η άνεση ανα >=2 


1 ανάλογα με τη δυναμικότητα του κτιρίου κω 

1 Δυναμικότητα κηρίου \ 

Εΐάχιστος αοιθμός ννο = Δυνσμικότητα /30 

1 ·- --—:—. 



Αοθυός υπαρχόντων ννο / ελάχιστου αριθμού | 

Βαθμός 

>=2 ! 

100 

1,8-2 

90 

16-1,3 

00 

1,4-1,5 

70 — “1 

1,2-1 4 

60 

—-- 1-12 

50 


Γ4 1 Χώροι Διοίκησης 

Βαθμός (Γ4ΐ) | Συντελεστής Βαρύτητας (βΐ) | 

(Γ4ΐ) χ (βί) 

Γ41 1 

Εμβαδόν χώρων Διοίκησης 

1 °· δ 1 


| Γ42 

Χωριστός χώρος Γραμματείας 

| 0.125 ! 


Γ43 

Χωριστός χώρος Διεύθυνσης 

| 0.125 I 

Γ44 

Χωριστός χώρος Προσωπικού 

| 0.125 


Γ45 

Χωριστός χώρος Συσκέψεων 

| 0.125 

. 

Γ 4 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΣ 



Γ,-Υβ.Γ* = 0,5Γ„ + 0,125Γ ι2 +0,125 Γ ο ^0,125Γ μ *0,125Γ α 

■ :: "ΐ' 


ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 


Εμβαδόν χώρων διοίκησης 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΒΑΘΜΟΣ 

30+ 

100 

25-29 

83 

20-24 

67 

15-19 

50 


Χωριστοί χώροι 


Γοαμμστείσς 

100 

Διεύθυνσης 

100 

Προσωπικού 

100 

Συσκέψεων 

100 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Γ5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 


\ Γ5 

Βασικός Εξοπλισμός 

Βαθμός (Γ5ΐ) 

Συντελεστής Βαρύτητας(β5ΐ) 

(Γ5ί) χ (βί) 

Γ51 

Διαφανοσκόπειο 


0,18 


Γ52 

Οθόνη προβολής 


0,18 


Γ53 

Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα 


0,18 


Γ54 

Τηλεόραση (ΜοπϊΙογ) 


0,18 


Γ55 

νίόβο 


0,18 


Γ56 

Αλλος εξοπλισμός 


0,1 


Γ5 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

ψ· 


Γ, = Υ.3, Γ,, = 0,18Γ,, - 0,1 8 Γ,, -γ- 0,18Γ ?1 * 

0,18Γ, 4 ^0.13Γ„+0.1Γ, 6 



ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 


άισφανοσκόπειο 1 | 

Μέτρια κατάσταση 

50 

Καλή Κατάσταση 

ί 75 

Πολύ καλή κατάσταση 

ί 100 


Οθόνη προβολής | ! 

Μέτρια κατάσταση 

1 50 

Καλή Κατάσταση 

1 75 

Πολύ καλή κατάσταση 

ί 100 


νΐάβο 


Μέτρια κατάσταση 

50 

Καλή Κατάσταση, 

75 

Πολύ καλή κατάσταση. 

100 


Τηλεόραση ί 

Μέτρια κατάσταση 

- ^ - 50 . 

Καλή Κατάσταση, 

1 75 

Πολύ καλή κατάσταση. 

100 


| ΦωΓοσντ7/ρσφ/*ό μηχάνημα. 


[ Απλό (διαβάθμιση αναλονσ υε κατάσταση) 

70 

! Πολλαπλό (δισβάθμιση ανάλονα υε κατάσταση) 

100 


Γ6 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 


Γ6 

Πρόσθετος Εξοπλισμός 

Βαθμός (Γ6ί) 

Συντελεστής Βαρύτητας(βί) 

(Γ6ί) χ (βί) 

; Γ61 

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 


0,1 


Γ62 

Υδραυλική εγκατάσταση 


0,1 


Γ63 

Ηλεκτρονόμοι Διαφυγής 


0.1 


Γ64 

Τηλεφωνική εγκατάσταση 


0,1 


Γ65 

Εγκατάσταση Θέρμανσης 


0.2 


Γ66 

Σύστημα Πυρασφάλειας 


0,2 


Γ67 

Φαρμακείο 


0,15 


Γ63 

Επιπλέον πρόσθετος εξοπλισμός 


0,05 


Γ6 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

Γ, = Σβ· Γ * =°’ 1Γ *> +0 ·' Γ « -°-' Γ * "°’ 2Γ « +0 ’ 2Γ * -°. 15Γ « + Ο,ΟδΓ^ 



ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 


Τηλεφωνική εγκατάσταση 


Απλή 

50 

Τηλεφωνικό κέντρο 

90 

ΒΒΒΒΒΒΒΗΙ 

ί 100 


Ηλεκτρ/ική εγκατάσταση 

100 

Υδραυλική εγκατάσταση 

100 

Ηλεκτρονόμοι διαφυγής \ 

100 

Φαρμακείο 1 

100 


Εγκατάσταση θέρμανσης 


Εγκατάσταση θέρμανσης 

50 

Κεντρική θέρμανση 

90 

Θέρμανση / ψύξη ! 

90 

ί Κεντρική κλιματιστική μονάδα , 

100 


Σύστημα πυρασφάλειας 



60 

Σύστημα πυρανίχνευσης/αυτόματης 
πυρόσβεσης 

100 
























ΦΕΚ 1161 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΛΡγχΕΡΟ) 
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Γ7 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 


1 Γ7 

Ποιότητα κτιριακής υποδομής 

Βαθμός (Γ7ί) 

Συντελεστής Βαρύτητας(βϊ) 

(Γ7ϊ) X (βΐ) 

! Γ71 

Εμβαδόν Δομής 


0,2 


! Γ72 

Ποιότητα κατασκευής 


0,3 

— - — 

Γ73 

Κατανομή των χώρων 


0,2 

- -—.— 

Γ74 

Επίπεδο συντήρησης 


0,2 

— 

Γ75 

Χώρος στάθμευσης με σήμανση 
για ΑΜΕΑ 


0,1 


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ πφ.Γ, = 0,2Γ„ -0,3Γ. 2 -0.2Γ, - 0,2Γ ;ι + 0,1Γ ?5 1 

-—--------- ΐ! 



ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΑΑΕΙΑΣ/ ΕΔΡΑ \ 

_ 1 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

1 ΒΑΘΜΟΣ 

800* 

100 

750-799 

94 

700-749 

88 

650-699 

81 

600-649 

75 

550-599 

69 

500-549 

63 

450-499 

56 

Γ 400-449 

50 


| αΘΝΙΚΗΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΖ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 

| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΒΑΘΜΟΣ 

300* 

100 

275-299 

92 

250-274 

83 

225-249 

75 

200-224 

67 

175-199 

58 

\ 150-174 | 


Ποιότητα κατασκευής 


Μέτρια 

' 50 

Καλή 

75 

Πολύ καλή 

100 


Κατσνουή χώρου | 

Μέτρια 

1 50 

Καλή 

1 * 

Πολύ καλή 

) 100 


Επίπεδο συντήρησης 


Μέτριο 

50 

Καλό | 

75 

ΠολΟ καλό ; 

100 


\ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ / ΕΔΡΑ \ 

! ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΒΑΘΜΟΣ 

! 400 + 

100 

! 375-099 

94 

I 350-374 

1 88 

! 325-350 

31 

ί 300-324 

75 

| 275-299 

69 

\ 250-274 

63 

225-249 

56 

! 200-224 

50 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΓΓΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ] 


Σύστημα Ελέγχου - Αξιολόγησης για την Πιστοποίηση Δομών 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) 

ΠΑρΑρτΗΜΑ Π[ 

ΕΙΑΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 


ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 998 - 1 999 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ- 1997 












ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΕαΙα ΣΥ\Ε.\ΤΕΥΞΗΣ 
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Λ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 


Συντελεστής ] 


Βαρύτητας 


| Σ/εδιασμός Προγραμμάτων και Ενεργών 
| Μεθοδολογία Υλοποίησης Προγρ αμμάτων και Ενεργειών 
Παρακολούθηση - Αςιολογηση Προγραμμάτων και Ενεο*·ε:ών 
| Σύστημα Ελέγχου Άυτό-αςιολογησηε 
Σύνδεση με την αγορά εργασίας 

Προγραμματισμός δραστηριοτήτων του/ Στρατηγικός Σχεδιασμος 
ΚαταλληΛοτητα και επάρκεια εςοπλισμού και υποοοαή ■ 


Β, ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΛΠΕΥΘΥΝΊΊΕύΤΡίΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ/Η ΕΙΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Η 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η Σ.Υ.Υ. 

Επαγγελματική -Εκπαιδευτική Εμπειρία 

Σχεοιασμος Προγραμμάτων και Ενεργών 

Οργάνωση — Ύ Λοττοίηση Προγραμμάτων και Ενεργειών 


Παρακολούθηση - ΑΣολόνη 


Ιρογρααμάτων και Εν 


—ε υτηρεσιες διασύνδεσης με την α _/ ορά εο^σσιαε 
Ειδική Γνώση Ιδιαιτεροτήτων της ομάδαο - στοχοι 


ΙυντεΛεστής 

δαρύτητας 


Γ. ΛΙΕΥΘΥ.ΝΤΗ/ΤΡΙΑ ΚΕΚ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΗΝ/ΟΥΣΑ ΕΞΕΙΛΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, Η 
ΑΙΕΥΘΥΝΩΝ/ΟΥΣΑ ΚΕΣΥΥ 

ΓΤ ----- 

ί Οργάνωση - διοίκηση 


| Σχεδιασμος. Οργάνωση, Παρακολούθηση Προγραααατων 
ί ναι Ενεργειών 


! Ειδική Γνώση Ιδιαιτεροτήτων της ομάδάς - στόκου 


Βαρντηταο 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙ.ΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΟΠ * ΡΑΧ 52 34 312 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Σολωμού 51 


Πληροφορίες δημοσιευμάτων ΑΈ. - Ε.Π.Ε. 
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ. 
Πώληση Φ.Ε.Κ. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ. 

Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 

Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και 
αποστολή Φ.Ε.Κ. 


5225 761 
5230 841 
5225 713 
5249 547 
5239 762 
5248 141 
5248 188 
5248 785 

5248 320 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Βασ. Όλγας 188, 1ος όρ. - Τ.Κ. 546 55 (031) 423 956 


ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Νικήτα 6-8 Τ.Κ 185 31 
ΠΑΤΡΑ 

Κορίνθου 327 Τ.Κ. 262 23 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 


4136 402 
4171 307 
(061) 271 249 
224 581 

(0651) 21 901 
(0531) 22 637 
26 522 


ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


- Μέχρι 8 σελίδες 150 δρχ. 

- Από 9 μέχρι 16 σελίδες 300 δρχ. 

- Από 16 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά δσέλιδο ή μέρος αστού 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.) 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων) 
Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.) 
Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 
Παράρτημα ( Πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμών) 
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 


ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


50.000 δρχ. 
50.000 - 

10.000 » 
50.000 - 

25.000 - 

10.000 » 
5.000 » 

10.000 » 
3.000 » 

250.000 » 

10.000 » 


Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ 
ΤΑΠΕΤ 3512 


2.500 δρχ. 
2.500 - 

500 - 

2.500 » 

1.250 - 

500 - 

250 - 

500 » 

150 » 

12.500 - 

500 » 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το 
οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται πέρα των παραπάνω αναφερομένων ποσών με τα ταχυδρομικά τέλη και μπο¬ 
ρεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Οικονομικού του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΠΕΤ που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται στην Αθήνα από το Ταμείο του ΤΑΠΕΤ 
(Σολωμού 51 - Αθήνα) και στις άλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό 
της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν 
εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμσπα δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες του κοινού λειτουργούν καθημερινά από 08.00 έως 13.00 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 





















